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Ученый  Секретарь  В.  Пашутинъ, 


Изученіе  колебаній  обмѣна  веществъ  въ  организмѣ  при 
нормальныхъ  и  патологи чесішхъ  условіяхъ  представляетъ 
собою  тѣмъ  большій  интересъ,  что  оно  даетъ  намъ  ключъ 
къ  уразуыѣнію  тѣхъ  слолшыхъ  химическихъ  процессовъ  и 
превращеній,  кот^^^е,  совершаясь  въ  глубинѣ  тканей,  не 
доступны  нашему  непосредственному  набліодеиііо. 

Но  если  плотные  и  жидкіе  продукіъі  обмѣна  часто  слу- 
жили предметомъ  болѣе  или  меиѣе  тщательныхъ  иаучныхъ 
изысканій,  то  экспериыентальныя  изслѣдованія  газоваго 
обмѣна  не  только  производились  сравнительно  рѣдко,  но 
и  полученные  результаты,  вслѣдствіе  неудовлетворительной 
постановки  опытовъ,  не  отличались  ни  желательной  пол- 
нотою, ни  достаточной  точностью. 

Такое  положеніе  вопроса  о  газообмѣнѣ  въ  ряду  другихъ 
біологическихъ  проблеммъ  обусловливалось,  главнымъ  обра- 
зомъ,  отсутствіеыъ  общедоступнаго  и  точиаго  метода  для 
опредѣленія  суточныхъ  величинъ  главнѣйшихъ  газообраз- 
ныхъ  факторовъ  обмѣна,  т.  е.  поглощаемаго  кислорода  и 
выдѣляемыхъ  угольной  кислоты  и  водяныхъ  паровъ. 

Этотъ  существенный  пробѣлъ  въ  экспериментальной 
физіологіи  пополненъ  лишь  въ  самое  послѣднее  время. 

Усиліями  проф.  В.  В.  Пашутина  *)  и  иѣкоторыхъ  лицъ, 
работавшихъ  подъ  его  руководствомъ,  выработанъ  за  по- 
слѣднія  7—8  лѣтъ  довольно  общедоступный  способъ,  доз- 
воляюицй  намъ  уловить  за  цгьлил  сутки  нечувствитель- 

*)  Проф.  в.  в.  Пашутігнъ,  объ  опредѣдеиіп  газообмѣпа  у  животных!.. 

Брачъ,  1886  г.,  Л»  18  и  сл.  . 
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Опыты  и  набліоденія,  произведенные  нѣкоторыми  авто- 
рами въ  этомъ  направленіи,  по  употроблемнымъ  летодаиъ 
и  намѣченпымъ  задачамъ,  могутъ  быть  раздѣлены  на  двѣ 
категоріи . 

Одни  изслѣдователи  старались  опредѣлить  путемъ  вы- 
числеиія  валовыя  кожно-легочныя  потери  организма  въ  за- 
висимости отъ  болѣе  или  менѣе  обильиаго  питья  воды, 
пользуясь  при  этомъ.  по  примѣру  8апс<;огііг8'а,  съ  одной 
стороны  измѣненіямй  за  извѣстный  періодъ  времени  въ 
вѣсѣ  цѣлаго  организма,  а  съ  другой— вѣсовыми  данными 
принятыхъ  за  это  ;ке  время  пищевыхъ  вені,ествъ  и  поне- 
сен ныхъ  чувствительныхъ  потерь  (мочи  и  кала). 

За  недостаткомъ  данныхъ  для  опредѣленія  порознь  ко- 
личествъ  выдѣляемыхъ  организмомъ  угольный  кислоты  и 
водяныхъ  паровъ  и  поглощаемаго  кислорода,  изслѣдованія 
подобнаго  рода,  разумѣется,  не  могутъ  намъ  дать  даже  и 
приблизительнаго  понятія  о  напряженности  окислитель- 
ныхъ  процессовъ  въ  тѣлѣ. 

Сюда  относятся  набліоденія  Воскег'а  надъ  самимъ  со- 
бою при  голоданіи  и  въ  нормалыіомъ  состояніи,  опыты 
Ѵоіі'а  надъ  голодающими  собаками  и  наблюден ія  Автанди- 
лова,  сдѣланныя  недавно  надъ  здоровыми  людьми  въ  ісли- 
никѣ  проф.  В.  А.  Манассеина. 

Вбсѣѵ  1)  (вѣсъ  его  тѣла  во  время  этихъ  опытовъ  ко- 
лебался между  72  и  70  кило)  гол  ода  лъ  два  раза  по  24  часа 
безъ  воды  и  два  раза— съ  водою,  причемъ  выпивалъ  сред- 
нимъ  числомъ  по  2940  граммъ  воды  въ  сутки;  при  голо- 
даніи  безъ  воды  нечувствительныя  потери  Воскег'а  со- 
ставляли 1124,  а  при  голоданіи  съ  водою— 1870  граммъ 
въ  сутки. 

ДалѣеВбскег,  употребляя  обычную  пиіду,  опредѣлялъу 
себя  нечувствительныя  потери  въ  течеиіи  одного  семидневнаго 
періода  при  ежедневномъ  питьѣ  1260  граммъ  холодной 
воды  и  въ  теченіи  другого  семидневнаго-лсе  періода  при 
ежедневномъ  питьѣ  8360  граммъ  холодной  воды. 

Въ  первомъ  періодѣ  ВОскег  терялъ  ежедневно  черезъ 
кожу  и  легкія  по  1849,9  грамма,  а  во  второмъ  лить  по 
1380,6  грамма. 

Отсюда  Воскег  выводитъ  заключепіс,  что  регбрігаію 


')  Воскег,  ПпЬегзисЬип^еи  иѳЬег  йіе  ЛѴігкипд  Дез  ЧѴаззегз,  Nоѵ.  асі.  г\ 
Ьеор.  1854. 


іп8еіі8ІЬі1І8  при  обильномъ  питьѣ  холодной  воды  умень- 
шается. 

Чтобы  судить,  на  сколько  основателенъ  этотъ  выводъ 
;замѣчу  только,  что  опыты  ВОскег'а  производились  при  раз- 
личныхъ  виѣшнихъ  физическихъ  условіяхъ,  что  состояніе 
упитанности  его  тѣла  въ  обоихъ  періодахъ  не  была  оди- 
накова (74 — 72  кило)  и,  наконецъ,  что  употреблявшаяся 
Воскег'омъ  пиш,а  не  была  ур^улирована  ни  въ  качествен- 
номъ,  ни  въ  количественномъ  отиошеніи. 

Ѵоіі  произвелъ  надъ  одной  собакой,  вѣсомъ  въ  28 
кило,  два  опыта;  разъ  онъ  заставилъ  ее  голодать  сутки 
безъ  воды,  а  въ  другой  разъ  впрыснулъ  ей  въ  желудокъ 
1957  граммъ  воды:  въ  первомъ  случаѣ  суточная  вели- 
чина колшо-легочныхъ  потерь  равнялась  207  граммамъ,  а 
во  второмъ — 335  граммам-!^ 

Тѣмъ-лсе  авторомъ  произведены  еще  пять  опытовъ  надъ 
другой  голодающей  собакой-  При  этомъ  получены  Ѵоі1;'омъ 
слѣдующія  данныя: 


Вѣсъ  собаки  в'ь 

Суточная  ве- 

Количество уііотрѳб- 

личина  кож 

Время  опыта 

граммахъ. 

.чеиной  воды  въ  грам- 

но-легочныхъ 

махъ. 

потерь  въ 

1860  года 

граммахъ. 

18-  го  Ноября. 

19-  го  Ноября. 

.  32750. 

.    .    0.    .  . 

.  380. 

.  32180. 

.     520.    .  . 

.  334. 

1865  і'ода 

10-го  Іюля.  . 

.  35090. 

367.    .  . 

.  437. 

11-го  Іюля. 

.  34880. 

.   1000.    .  . 

.  1411. 

12-го  Іюля.  . 

.  34250. 

.     500.    •  . 

.  550. 

Отсюда  Ѵоіі;  выводить,  что  обильное  употребленіе  воды 
увеличиваетъ  количество  кожно-легочныхъ  потерь.  Въ  этихъ 
опытахъ,  какъ  видно  изъ  приведенныхъ  цифръ  возрастъ, 
вѣсъ  и,  слѣдовательно,  состояніе  упитанности  собаки  коле- 
бались въ  широкихъ  предѣлахъ. 

Автандиловъ  ^),  изслѣдовавшій  вліяніе  теплаго  питья 
^малины)  на  чувствительныя  потери  у  двухъ  здоровыхъ 


')  с.  Ѵоі*,  ПеЬег  йіе  ѴегзсЫейепЬеіѣеп  Дег  Еілѵеіззгегзеігипдеп  Ъеіт  Нішдегп, 
геіізсІігіЛ  Шг  Віоіоеіе,  В.  II  1866  г. 
')  Врачъ,  1889  г.  №  1  и  2. 
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людей  (впрочемъ  при  не  строго  урегулированной  діэтѣ) 
пришелъ  къ  заключенііо,  что  кожно-легочныя  потери  подъ 
вліяніемъ  теплаго  питья  увеличиваются.  Привожу  числовыя 
данБЫя,  полученныя  авторомъ: 


=  о^Е.а     5     н  «  д     в  н Е 

ІБ-"^     Й§а"гі     о=31?Я  §§о«Я 


Первый  случай 
(3-хъ  суточное  на- 
блюденіе)  мущина  26 
лѣтъ,  вѣсомъ  около 

60  кило   1500 .     921  .      2090    .  1300 

Второй  случай 
(4-хъ  суточное  на- 
блюденіе)  мущина  27 

лѣтъ,  вѣсомъ68кило.    2518  .  1069    .    2961    .    .  1849 


Въ  другой  категоріи  работъ  мы  уже  встрѣчаеыся  съ 
попыткой  опредѣлить  порознь  каждый  изъ  газообразныхъ 
продуктовъ  обмѣна,  т.  е.  выдыхаемыхъ  СОг  и  НоО  и 
поглощаемаго  кислорода- 

Въ  двухъ  вышеупомянутыхъ  семидневныхъ  опытахъ. 
произведенныхъ  Воскег'омъ  надъ  собою,  онъ  опредѣлялъ 
такнсе  СОг,  выдыхаемую  только  одними  легкими,  инашелъ 
среднее  количество  выдѣляемой  въ  одну  минуту  СО2  рав- 
нымъ  въ  первомъ  періодѣ  (при  умѣренномъ  питьѣ  воды'' 
510,42  куб-  цент.,  во  второмъ  періодѣ  (при  обильномъ  питьѣ) 
522.37  куб-  цент. 

Уже  помимо  неудовлетворительности  постановки  Вооке- 
г'овскихъ  опытовъ,  приведенныя  цифры  лишены  значенія 
еще  и  потому,  что  СО^  опредѣлялась  Воскег'омъ  по  при- 
митивному способу  Ѵіегогсііа,  заключающемуся  въ  томъ. 
что  свободно  вдыхая  наружный  воздухъ,  изслѣдуемый  выды- 


')  Для  краткости  выраженія— „угольная  кислота"  и  „водяные  пары"  будутъ 
обозначаться  хим.  формулами  СОа  и  Н2О. 

")ЛѴипси,  ЬеІігЪасІі  сіег  РЬузіоІодіе,  1378.,  р.  393. 


хаетъ  его  въ  бутыль,  наполненную  растворомъ  повареной 
соли.  По  количеству  СО2,  полученной  отъ  большаго  или 
меньшаго  числа  выдыханій  въ  различные  часы  дня,  вычи- 
сляется количество  выдѣляемой  СО2  за  цѣлыя  сутки- 

Ошибка,  неизбѣжная  при  опредѣленіи  малеиькихъ  ко- 
личествъ  выдохиутаго  газа,  множится  на  сотни  и  тысячи 
и,  такимъ  образоыъ,  получаются  цифры  весьма  сомнитель- 
наго  достоинства.  ^ 

ВіМег  и  8с1шііМ  ^),  сравнивъ  дыхательныя  величины, 
полученныя  изъ  наблюденій  съ  8-го  по  9-й  день  голоданія 
надъ  двумя  кошками,  изъ  которыхъ  одна  пила  мало,  а  дру- 
гой ежедневно  вводили  въ  ;і;елудокъ  150  граммъ  теплой 
воды  (+38"  Ц.)?  пришли  къ  заключенію,  что  при  усилен- 
номъ  круговоротѣ  воды  въ  ^ганизмѣ  напряженность  обмѣ- 
на  падаетъ. 

СредніГі  вѣст>.      Введено  воды.     Выдѣлено.     Поглошено  кислорода. 

ЫоО.  СО,. 
На  кило  вѣса  лііівотнаго  за  24  часа  въ  грам. 

1-  Й  кошки  1966  .  5.97  .  15,93  .  21,26  .  .  .  20.02. 

2-  й  кошки  2829  .  51,12  .  15,60  .  16,31  .  .  .  15,72, 

Изъ  приведенныхъ  респираціонннхъ  величинъ  авторы 
непосредственно  опредѣлили  лишь  СО2,  выдѣленную  вто- 
рой кошкой,  для  чего  они  за  весь  шестидневный  періодъ 
иаблюденія  только  въ  теченіи  12  часовъ  держали  живот- 
ное подъ  стекляннымъ  колоколомъ,  черезъ  который  про- 
тягивали аспираторомъ  по  15—20  литровъ  воздуха  въ 
часъ.  Остальныя  цифры  для  всѣхъ  дыхательныхъ  величинъ 
первой  кошки  и  для  Н2О  и  кислорода  второй  кошки- 
полу  чены  окольнымъ  путемъ  вычисленій,  основанныхъ  на 
нодробныхъ  химическихъ  анализахъ  прочихъ  продуктовъ 
обмѣна. 

Не  вдаваясь  въ  оцѣнку  методовъ  Ві(іс1ег'а  и  8сЬті(і1;'а, 
замѣчу  только,  что  какъ-бы  сходны  ни  были  въ  общихъ 
чертахъ  у  животныхъ  одного  и  того-же  вида  колебанія 
обмѣна,  они  въ  частиостяхъ — вслѣдствіе-ли  различія  въ 
химическомъ  составѣ  организма  или  другихъ  индивидуаль- 
ныхъ  особенностей — на  столько  расходятся  между  собою, 


-)  Біе  Ѵеічкпип^ззаеЛе  іша  сіег  Зютѵезсііеі,  1852. 


что  не  могутъ  служить  для  сравненій,  подобныхъ  тѣмъ, 
которыя  допущены  вышеозначенными  авторами. 

ВеШпЩег  и  Тоіі  ^),  изслѣдуя  обмѣнъ  у  собаии,  го- 
лодавшей (съ  водою)  въ  теченіе  10  дней,  опредѣлили  у 
иен  за  6-ой  и  10-ый  день  голоданія  выдыхаемые  угольную 
кислоту  и  водяные  пары,  пользуясь  при  этомъ  извѣстными 
своими  аппаратами- 

Приволсу  полученныя  авторами  данныя. 


іі-ыя  сутки  ш.шдааіл.  10-ыл  сутки  голодаиін. 

Вѣсъ  собаіѵи   .  .  .  •  81.210  кило  .   .  .  30.050  ки.іо  . 

Выпито  воды  ....        33  грамма.  ,  .      125  граммъ. 

Выдѣлено  НоО   .  .  .  405.5  .  .  350,7 

Выдѣлено  СОз  .  .  .  .   366,3      >       .  .  289.4 

Поглощено  кислорода.    357,0     >       .  .  401,1 


Сдѣлать  какіе  либо  выводы  изъ  только-что  прикеден- 
ныхъ  цифръ  относительно  вліянія  воды  на  газообзгізнъ  уже 
нельзя  потому,  что  сравнивать  между  собою  данныя.  по- 
лученныя хотя-бы  изъ  наблюденій  надъ  обмѣномъ  одного 
и  того-же  ;кивотнаго,  но  въ  различныхъ  стадіяхъ  голода- 
нія, — можно  только  съ  большою  натяжкой. 

Яапке  О  произвелъ  надъ  самимъ  собою  три  опыта  при 
голоданіи  съ  водою  и  безъ  воды;  СОо  онъ  опредѣлялъ  при 
помощи  аппарата  РеиепкоГег'а  и  Ѵоі1і'а,  а  воду  косвеннымъ 
путемъ.  Вотъ  цифры,  полученныя  Капке. 


Количество       Вѣсь  Выдѣлсно  кожей  и  лепі- 

т,                        выіііітоГгводы    тѣла  въ  кіімп  въ  грамлахъ: 

Время  оиыта.                      ^  водяиыхъ 

въ  граииах'ь.  кплограм.  углерода.  паровъ. 

22  ноября  1860  г.  .  .  250  .  .  69,08  .  •  187(0  •  609 

21  іюня  1861  г.  .  .  .  2100  .  .  72.87  .  .  180.8   .  1080 

2  іюля  1861  г.  .  .  .      О  .  .  71,79  .  .  180,9    .  537 


Такимъ  образомъ,  Капке  при  голоданіи  съ  водою  вы- 
дѣлялъ  водяныхъ  паровъ  больше,  чѣмъ  при  голоданіи  безъ 


<)  гѳіксЬгіГѣ  тг  Віоіоёіе  В.  V  1869  р.  369. 

I.  Каике,  КоЫепзѣоіІГ  тиі  ЗііскзЬоЯР  АиззсЬеісІииь'  (Іез  гпііетіеп  Мепзсііеп , 
Кеіс1іеП'з  Лгсіііѵ,  18С2,  р.  311. 


воды,  угля  :ке  вы  дыха  лъ  въ  обоихъ  случаяхъ  почти  оди- 
наковое колрічество. 

Альбпцкій  ^),  подвергая  одно  и  то-же  ясивотное  пов- 
торному голоданію  безъ  воды  и  съ  водою  (асі  ІіЪікіт). 
опі)едѣлялъ  у  кроликовъ  и  собакъ  продукты  обмѣиа — азо- 
тистаго  прямымъ,  а  газоваго  окольнымъ  путеыъ.  При  э'і"Омъ 
оказалось,  что  получая  воду=^рганизмъ  несетъ  замѣ']'но 
меньше  не  только  чувствительных^,  но  и  иечувствитель- 
ныхъ  потерь,  чѣмъ  при  полномъ  голоданіи-  Наиболѣе  рѣз- 
кіе  результаты  получены  Альбицкимъ  на  кроликахъ.  Такъ 
одинъ  кроликъ  голодая  съ  водою ^  за  23  дня  выдѣлилъ 
углекислоты  на  І.Р/о  меньше,  чѣмъ  при  полномъ  голода- 
ніп;  другой  кроликъ  при  голоданіи  съ  водою  за  19  дней 
выдѣлилъ  углекислоты  на  3^°/о  меньше,  чѣмъ  при  голо- 
данін  безъ  воды. 

Садовень  ^),  изучая  обмѣнъ  веществъ  у  человѣка  при 
голоданіи,  изслѣдовалъ,  по  способу  проф-  Пашутина  и  въ 
его '  лабораторіи  ^),  газообмѣнъ  у  однаго  и  того- же  чело- 
вѣка  за  первыя  двое  сутокъ  голоданія  безъ  воды  и  за 
иервыя  же  четверо  су'і'окъ  голоданія  съ  водою.  Суточ- 
ныя  величины  газообмѣна,  полученныя  Садовенемъ  за 
'і-ьи  и  4-ыя  сутки  голоданія  съ  водою,  въ  виду  отсут- 
ствія  соотвѣтственныхъ  данныхъ  за  этотъ  же  періодъ  го- 
лоданія  безъ  воды,  лишены  для  насъ  интереса,  а  потому 
я  ограничусь  приведеніемъ  числовыхъ  данныхъ  этого  ав- 
тора за  первыя  двое  сутокъ  голоданія  безъ  воды  и  съ 
водою . 

Полное  голодаыіе  Голодаиіо  съ  водою 

1-ыя  сутки     2-ыя  суткп     1-ы(і  суткіі ')   2-ыя  сутки 
въ  граммахъ.  ві.  граыыахъ. 

Вѣсъ  тѣла.   .  .  .79700.  .77680.  .80170.  .78760 
Количество  выпи- 
той воды  ...    О    .  .     О     .  .   1529  .  .  2152 


')  Проф.  Пашутпнъ,  къ  вопросу  о  голоданіп.  Труды  второго  съѣзда  рус- 
скііхъ  врачей,  Москва  1887,  стр.  43. 

Садовень,  Обмѣнъ  веществъ  у  человѣка  при  голодапііі,  труды  Общ 
Охр.  Нар.  здр.,  выа.  XII  стр.  69. 

')  Цптир.  работа. 

')  Садовень  началъ  свою  работу  послѣ  того,  какъ  часть  моііхъ  опытовъ 
иадъ  собаками  была  уже  окончена. 

Кромѣ  воды,  цзслѣдуемыіі  въ  началѣ  сутокъ  выпнлъ  200  граммъ  чаю 
и  съѣлъ  86  граммъ  х.іѣба  и  26,5  граммъ  сахару. 


На  кило  вѣса  за  24  часа  въ  граммахъ. 

Выдѣлено 

Н2О  12,1  .  .  .  10,7  ...   9,1  ..  9,0 

СО2  9,5  ...  9,6  .  .  .  10,1  .  .  .  10,1 

Поглощено 

кислорода     .  .  13,6  .  .  .  13,0  .  .  .  9,3  .  .  .  ИЛ 

Какъ  видно  изъ  этихъ  цифръ,  у  человѣка  Садовеня 
при  полномъ  голоданіи  количество  выдѣленныхъ  Н2О  и 
поглощеннаго  кислорода  была  больше,  а  количество  выдох- 
нутой СО2.  наоборотъ,  было  меньше,  чѣмъ  при  голоданіи 
съ  водою.  Къ  сожалѣнію,  авторомъ  не  указаны  внѣшнія 
физическія  условія,  при  которыхъ  производились  его  опыты. 

Въ  литературѣ  имѣется  еще  нѣсколько  работъ,  въ  ко- 
торыхъ между  прочимъ  опредѣлялся  газообмѣпъ  у  живот- 
ныхъ,  голодавшихъ  съ  водою;  но  такъ  какъ  авторы  не 
производили  параллельныхъ  изслѣдованій  при  голоданіи 
безъ  воды,  то  мы  не  молгемъ  воспользоваться  этими  рабо- 
тами для  какихъ  бы  то  ни  было  выводовъ  относительно 
разбираемаго  вопроса.  Сюда  относятся  опыты  Мпккг'а 
надъ  морскими  свинками,  Кисѣіпа  ^)  надъ  курами,  Си- 
лу ятва      надъ  собаками  и  др. 

Изъ  приведеннаго  литературнаго  обзора  мы  видвмъ, 
что  немногочисленыя  изслѣдованія,  произведенныя  до  свхъ 
поръ  съ  цѣлью  опредѣленія  вліянія  воды  на  газообмѣнъ, 
носятъ  отрывочный  характеръ,  что  методы,  употреблен- 
ные изслѣдователями  въ  большинствѣ  случаевъ  не  выдер- 
живаютъ  даже  самой  снисходительной  критики  и  что.  на- 
конецъ,  полученные  результаты— не  только  относительно 
отдѣльныхъ  факторовъ  обмѣна,  но  и  относительно  общей 
суммы  нечувствительныхъ  потерь  —  или  отличаются  не- 
■  опредѣлеиностыо,  или  прямо  противорѣчатъ  другъ  другу. 

Въ  виду  всего  этого,  надѣюсь,  не  лишены  будутъ  ин- 
тереса произведенные  мною  опыты,  къ  описанію  которыхъ 
я  и  перехожу  теперь. 


<)  ІІеЬег  сИе  Еезрігагіоп  іи  сіег  ІпаиШои,  РГШд;ег'з  АгсЬіѵ.  В.  ХХШ. 
')  Веііігаг  гиг  Кеппшізз  йев  ЗіоІГзѵегЬгапсІіез  Ьеіт  Ьип^егепйеп  НиЬп.  2еіі- 
9СІ1ГІГІ  Шг  Віоіогіе,  В.  Х^'Ш. 

3)  Къ  учеиію  о  лііхорадочпоыъ  состояпііг,  Воепно-Меднц.  жур.  1870  г. 


п. 

ПОСТАНОВКІГ^  опытовъ. 


Объектомъ  для  зіоихъ  изслѣдовагіій  служили  собаки,  ко- 
торый,  какъ  Ж0ВОТНЫЯ  плотоядный,  въ  отношеніи  обмѣна 
веществъ  должны  близко  подходить  къ  человѣку. 

Въ  силу  извѣстнаго  физіологическаго  закона,  что  чѣмъ 
моложе  и  меньше  животное,  тѣмъ  энергичнѣе  совершается 
у  него  обмѣнъ,  я  пользовался  для  своихъ  опытовъ  неболь- 
шими молодыми  особями,  вѣсомъ  отъ  5  до  10  кило. 

Во  избѣжаніе  осложнененія  беременностью,  я  выби- 
ралъ,  по  преимуществу,  кобелей. 

Желая,  съ  одной  стороны,  на  первое  время  имѣть  дѣло 
съ  опытами  въ  простѣйшей  формѣ  и  принимая,  съ  дру- 
гой стороны,  во  вниманіе  общепаталогическій  и  клиииче- 
скій  интересъ,  представляемый  вопросомъ  о  значеніи  воды 
при  голоданіи,  я  въ  началѣ  занялся  изслѣдованіемъ  влія- 
нія  воды  на  газообмѣнъ  у  голодатцихъ  животныхъ,  огра- 
ничиваясь при  томъ  первыми  2 — 3  сутками  голоданія  въ 
теченіи  которыхъ  газообмѣнъ  у  собакъ,  какъ  показалі^ 
опыты  Посажнаго  и  другихъ  *),  колеблется  въ  предѣлахъ 
весьма  близкихъ  къ  нормѣ. 

Находя,  далѣе,  весьма  валшымъ  устранить  въ  подоб- 
наго  рода  опытахъ  вліяніе  индивидуальности,  я  произво- 
дилъ  изслѣдованія  съ  водою  и  безъ  воды  надъ  однимъ  и 
тѣмъ  же  голодающимъ  животнымъ,  откармливая  его  послѣ 
каждаго  опыта  до  достиженія  первоначальнаго  вѣса,  т.  е. 


*)  в.  Пасажный,  о  газообмѣнѣ  у  голодаіощііхъ  собакъ,  диссерт.  С.-Петер- 
<  бур  гъ,  1886  г. 
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того  вѣса,  который  былъ  у  него  за  сутки  до  перваго  опыта 
(впрочемъ.  разницы  въ  0,1—0.3  кило  ынѣ  не  всегда  уда- 
валось взбѣгнуть).  Замѣчу  кстати,  что  кратковременное 
періодическое  голоданіе,  какъ  видно  изъ  моихъ  опытовъ, 
само  по  себѣ  не  оказываетъ  замѣтнаго  вліяпія  на  суточ- 
пыя  величины  газообмѣна. 

Такимъ  образомъ  я  получилъ  возможность  сравнивать 
данныл,  добытыя  изъ  наблюденій  надъ  однимъ  и  тѣмъ  же 
животнымъ,  къ  тому  же  находившимся  во  всѣхъ  соотвѣт- 
ственныхъ  опытахъ  почти  въ  одинаковой  степени  упитан- 
ности. 

Что  касается  опытовъ  надъ  нормальными,  т.  е.  корм- 
ленными лсивотными,  то  я  къ  нимъ  приступилъ  только 
тогда,  когда  для  меня  въ  достаточной  мѣрѣ  выяснилась 
зависимость  газообмѣна  отъ  усиленнаго  круговорота  воды 
въ  голодающемъ  орган  измѣ. 

Согласно  съ  вышеизложеннымъ  я  подвергалъ  моихъ  жи- 
вотныхъ  двоякому  режиму,  смотря  по  тому,  предназнача- 
лись-ли  они  для  изслѣдованіл  въ  нормальномъ  состояніи, 
или  въ  первые  дни  голоданія. 

Въ  послѣднемъ  случаѣ  они  содержались  въ  собачникѣ, 
кормились  хлѣбомъ,  мясомъ  и  остатками  отъ  кухни-  Пищу 
получали  вдоволь.  Для  питья  слуяшла  вода. 

За  24  часа  до  опыта  собаки  отнимались  отъ  пищи  и 
питья  и  приводились  въ  лабораторііо.  Здѣсь  онѣ  взвѣши- 
вались  и  оставались  привязанными  на  цѣпи  до  слѣдую- 
щаго  дня,  т.  е.  до  начала  опытовъ,  продолжавшихся  двое 
или  трое  сутокъ  подъ  рядъ. 

По  окончаніи  опытовъ  собаки  откармливались  тѣмъ  ;ко 
порядкомъ,  чтобы  затѣмъ,  по  достиженіи  прежняго  вѣса, 
подвергаться  далыіѣипшмъ  ііаблюденіямъ. 

Собаки  предназначавпііяся  для  опытовъ  въ  нормаль- 
номъ состояніи,  вели  болѣе  строгій  образъ  жизни.  Онѣ 
содер;кались  въ  клѣткахъ,  помѣшающихся  въ  прихожей 
лабораторіи.  Получали  разъ  въ  сутки,  въ  одпнъ  и  тотъ  же 
часъ  (отъ  4  до  5),  строго  опредѣленпуіо  въ  колпчествен- 
номъ  и  качс'ственномъ  отнопіеніи  пищу,  которая  состояла 
изъ  овсяной  крупы  и  молока.  Изъ  всей  порціи  крупы  и 
большей  части  молока  приіютовлялась  каиіа.  причемъ  взвѣ- 
шиваиіемъ  опредѣлялась  выкипѣвшая  вода.  Остальная  часть 
молока  давалась  или  въ  чистомъ  видѣ,  или  примѣпіивалась 
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къ  кашѣ.  Собаки  съѣдали  свою  порцію  съ  жадностью,  не 
оставляя  почти  ни  одной  крупинки. 

Ёакъ  тѣ,  такъ  и  другія  экспериментальный  животныя 
предварительно  пріучались  къ  обстановкѣ  и  манипуляціямъ, 
который  йхъ  ожидали  во  время  опытовъ,  т.  е-  къ  сидѣнію 
въ  респираціонномъ  аппаратѣ  (закрытомъ  и  вентилируемомъ 
иасосомъ)  и  къ  процедурѣ  введенія  воды  въ  желудокъ. 

Улсе  напервыхъ  порахъ  мнѣ  пришлось  отказаться  отъ 
мысли  изслѣдовать  также  газообмѣнъ  подъ  вліяніемь  само- 
произвольно-выпиваемой воды:  мои  голодаіощія  собаки  или 
вовсе  отворачивались  отъ  предлагаемой  воды,  или  пили 
весьма  мало.  у 

Вотъ  почему  я  и  вынужденъ  былъ  ограничиться  лишь 
насильственнымъ  впрыски ваніемъ  воды. 

Считаю  не  лишнимъ  описать  здѣсь  способъ,  которымъ 
я  пользовался  при  вливаніи  воды  въ  желудокъ.  Надѣвъ 
на  собаку  намордникъ  и  захвативъ  одной  рукой  ея  перед- 
нія  конечности,  а  другой — стержень  намордника,  служи- 
тель, сидя  на  стулѣ,  бедрами  удсрживалъ  собаку  въ  вер- 
тикальномъ  полоиюніи.  Тогда  я  раздвиз'алъ  челюсти  за- 
остреннымъ  деревянымъ  брускомъ  и,  придер  ;киваясь  неба 
и  задней  стѣнки  глотки,  вводилъ  въ  ;келудокъ  обыкновен- 
ный эластическій  зондъ,  соединенный  со  стекляной  во- 
ронкой. 

Для  устраненія  рвоты  воду  слѣдуетъ  вливать  медленно, 
съ  небольшими  паузами.  Во  избѣ;і;анія  внезапнаго  прони- 
канія  воды  въ  гортань,  должно  внимательно  слѣдпть  за 
тѣмъ,  чтобы  зоидъ  не  выскочилъ  изъ  желудка,  чтЬ  легко 
можотъ  случиться  при  безпокойствѣ  собаки.  Вслѣдствіе 
несоблюденія  этой  предосторожности,  я  имѣлъ  несчастіе 
потерять  двухъ  собакъ,  причемъ  замѣчатедьно  было  то, 
что  вода,  попавшая  въ  гортань  и  легкія,  не  вызвала  каш- 
левыхъ  ре(|)лексовъ,  и  животныя,  повидимому,  погибли  мо- 
ментально отъ  своего  рода  «шока». 

Впрочемъ,  большинство  моихъ  собакъ  скоро  и  легко 
пріучалось  переносить  эту  операцію  спокойно  и  безропот- 
но, такъ  что  собакѣ  вѣсомъ  въ  7 — 8  кило  можно  было 
смѣло  вливать  1000  граммъ  воды  заразъ,  не  опасаясь 
обратнаго  изверженія  ея  рвотой. 

Вода  (невская)  употреблялась  или  комнатной  темпера- 
туры (+  16" — I-  22"  Ц.),  или  же  иагрѣвалась  до  темпе- 
ратуры крови  (+38" — Ь39"  Д.). 
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Что  касается  количества  введенной  воды,  то  опыты 
варьировались  ']'акимъ  образомъ:  въ  однихъ — вода  вовсе  не 
вводилась,  въ  другихъ — впрыскивалась  только  разъ  передъ 
началомъ  опыта  небольшими  (около  100  граммъ  или  мень- 
ше на  кило  вѣса  животнаго)  или  большими  порціями  (отъ 
150 — 200  граммъ  на  кило  вѣса)  и,  наконецъ,  въ  третьихъ — 
вливалась  въ  большемъ  или  меньшемъ  количествѣ  по  нѣ- 
скольку  разъ  въ  теченіи  опыта,  для  чего,  разумѣется,  по- 
слѣдній  прерывался  каждый  разъ  на  10 — 15  минутъ. 

Для  того,  чтобы  поставить  животныя  въ  одинаковыя, 
по  возможности,  условія,  какъ  въопытахъ  съ  водою,  такъ 
и  безъ  воды,  собакамъ  передъ  опытомъ  вводился  зондъ 
даже  и  тогда,  когда  имъ  не  вливали  воды,  а  въ  нѣкото- 
рыхъ  опытахъ  безъ  воды  дѣлались  даже  перерывы  исклю- 
чительно только  для  введенія  зонда.  Впрочемъ,  сравни- 
тельные опыты  меня  убѣдили,  что  манипуляція  эта  не 
оказываетъ  замѣтнаго  вліяііія  на  суточііыя  величины  газо- 
обмѣна. 

Одновременно,  съ  пріученіемъ  собакъ  къ  обстановкѣ 
опытовъ,  я  слѣдилъ  такліе  за  ихъ  вѣсомъ,  температурой 
и  отправленіями,  чтЬ  давало  мнѣ  возмоя^ность  судить  о 
томъ.  имѣю-ли  я  дѣло  съ  больнымъ  или  здоровымъ  жи- 
вотнымъ. 

Взвѣшиваніе  собакъ  производилось  на  точныхъ  до  0,5 
грамма  десятичныхъ  вѣсахъ;  въ  послѣднихъ  опытахъ  (на- 
чиная съ  15-го  ноября  1888  г.)  я  пользовался  способомъ 
івойнаго  взвѣшиванія.  Въ  дни  опытовъ  собаки  взвѣшива- 
лись  непосредственно  передъ  посадкой  въ  аппаратъ  и  тот- 
часъ  по  удаленіи  оттуда.  Для  измѣренія  температуры  упо- 
треблялся провѣренный  термометръ  Цельзія,  который  вво- 
дился іп  гесіит  на  довольно  значительную  глубину,  при- 
близительно всегда  одинаковую;  въ  дни  опытовъ  темпера- 
туру измѣряли  за  5—10  минутъ  до  начала  опыта  и  столь- 
ко-;ке  времени  спустя  послѣ  опыта. 

По  времѳнамъ  я  изслѣдовалъ  обычными  способами  мочу 
моихъ  собакъ  на  бѣлокъ-  Собранныя  за  время  опытовъ 
чувствительныя  потери  (моча  и  калъ)  взвѣшивались  съ 
точностью  до  0,5  грамма  на  простыхъ  вѣсахъ,  которыя  я 
провѣрялъ  передъ  каждымъ  взвѣшиваніемъ. 

Нечувствительныя  потери,  т.  е.  выдѣляемые  водяные 
пары  и  угольная  кислота,  улавливались  за  все  время  опыта— 
съ  соблюденіемъ  всѣхъ  необходимыхъ  при  этомъ  деталей— 
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по  способу  проф-  Пашутина  и  взвѣшивались  на  химиче- 
скихъ  вѣсахъ  съ  точностью  до  0,001  грамма.  Количество 
поглоіцаемаго  кислорода  опредѣлялось  путемъ  вычисленія: 
пзъ  суммы  собран иыхъ  за  время  опыта  чувствительныхъ  и 
нечувствительныхъ  потерь  вычиталась  разность  въ  вѣсѣ 
животнаго  до  и  послѣ  опыта. 

Указавъ  на  методы,  которыми  я  пользовался  при  своихъ 
изслѣдованіяхъ,  равно  какъ  и  на  обстановку,  въ  которой 
мои  собаки  находились  внѣ  опытовъ,  я  дол;кенъ  еще  ра- 
зобрать тѣ  условія,  въ  которыя  онѣ  были  поставлены 
во  время  пребыванія  въ  респираціонномъ  аппаратѣ,  и  опре- 
дѣлить,  на  сколько  эти  услввія  своимъ  уклоненіемъ  отъ 
нормы  могли  повліять  на  полученныя  мною  результаты. 

Емкость  аппарата  служившаго  для  ыоихъ  изслѣдованіи, 
равнялась  приблизительно  100  литрамъ  (за  вычетомъ  объ- 
ема экспериментальнаго  животнаго  и  проч.). 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  отъ  4  до  8  ли- 
тровъ  въ  минуту.  Входящій  воздухъ  предварительно  очи- 
щался отъ  водяныхъ  паровъ  и  угольной  кислоты. 


')  Цптнров.  сотан. 

По  яриыѣру  мопхъ  лредшественнпковъ,  я  пользовался  для  уловленія  СОа 
рядомъ  поглотителей,  состоявшимъ  изъ  4-хъ  ВгесЬзеГевскихъ^промывалокъ  съ 
крѣпкіімъ  растворомъ  (1 :  5)  ѣдкаго  кали  п  4-хъ  вульфовыхъ  склянокъ,  набн- 
тыхъ  ѣдкнмъ-же  каліі  въ  палочкахъ;  для  достаточнаго  увлажнепія  послѣд- 
нпхъ  я  ставилъ  между  вульфовымп  склянками  одну  дрекселевскую  ііромы- 
валку.  Передъ  каждымъ  опытомъ  растворъ  возобновлялся,  а  поглотители  съ 
ѣдкимъ  кали  іп  зиЬзІаШіа  промывались,  прнчемъ  2  изъ  нихъ  приходилось 
вновь  набивать.  На  все  это  тратилось  5  фунтовъ  ѣдкаго  кали,  чтб  при  цѣнѣ 
60  кои.  за  фунтъ  составляло  по  3  рубля  па  каждый  суточный  опытъ.  Такъ 
какъ  я  убѣдплся,  что  наибольшею  поглотительною  сиособпостью  обладаютъ 
«жпдкіе  поглотители  >,  а  равно  и  въ  виду  того,  что  при  промываніи  палочекъ 
масса  ѣдкаго  кали  тратится  непроизводительно,  то  я  и  предлагаю  замѣпить  всѣ 
'твердыо  поглотители— «жидкими»,  что  не  только  обойдется  вдвое  дешевле, 
но  и  поведетъ  къ  сбереженію  времени,  потрачиваемаго  какъ  на  кропотливую 
набивку,  такъ  и  па  промываніе  палочекъ  ѣдкаго  кали.  Предлагаемое  мпою 
измѣненіе  иовлечетъ  только  за  собою  увелпченіе  числа  поглотителей  съ  сѣрной 
кислотою— матеріаломъ  очень  дешевымъ.  Къ  удешевленію  способа  послужить 
также  замѣна  какъ  для  кали,  такъ  и  для  кислоты,  дорогпхч.  (отъ  1  р.  60  кои. 
до  2  р.  50  коп.  ппука)  и  къ  тому  же  крайне  неирочпыхъ  дрекселевскихъ  про- 
мывалокъ— вульфовымп  склянками  съ  резиновыми  пробками,  которыя  отъ  сѣр- 
ной  кислоты  только  плотнѣютъ.  Вульфовы  склянки  дадутъ  также  возможность 
пользоваться  болѣс  широкими  проводными  трубками,  чѣмі.  употребляемыя 
нынѣ,  п  такимъ  образомъ  устранена  будетъ  (даже  и  при  слабой  воздушной 
тягѣ)  возможность  закупорки  иослѣднпхъ  выкристаллизовывающимся  углеки- 
слымъ  каліемъ  (см.  диссерт.  Охотша). 
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Разрѣл{еніе  внутри  сяппара'та  колебалось  отъ  10  до  16 
мм.  ртутнаго  столба. 

Изъ  приведенныхъ  данныхъ  легко  убѣдиться,  что  мои 
экспериментальныя  ;кивотныя,  поглощавшія  за  сутки  при- 
близительно отъ  70  до  120  литровъ  (100  — 180  граммъ) 
кислорода,  получали  его  за  тоже  время  (при  парціальномъ 
давленіи  лишь  немногимъ  ниже  нормы)  отъ  ІОСЮ  до  20(Ю 
литровъ  и,  такимъ  образомъ,  пользовались  кислородомъ  въ 
избыткѣ. 

Въ  не  менѣе  благопріятныя  условія  животныя  были 
поставлены  и  по  отношенію  къ  угольной  кислотѣ- 

Мои  собаки  за  сутки  выдѣляли  отъ  50  до  1(Х)  литровъ 
угольной  кислоты,  слѣдовательно,  воздухъ  внутри  аппа- 
рата содержалъ  этого  газа  отъ  ѴІо  до  2°/о  между  тѣмъ 
какъ  извѣстно,  напр.  изъ  опытовъ  Альбицкаго  О?  что  об- 
мѣнъ  у  собаки  не  измѣняется  отъ  пребыванія  въ  тече- 
те сутокъ  въ  атмосферѣ  содержащей  4°/о  угольной  ки- 
слоты. 

При  проходѣ  черезъ  аппаратъ  по  2 — 4  объема  воздуха 
въ  часъ,  какъ  это  имѣло  мѣсто  въ  моихъ  опытахъ,  нельзя 
было  такяю  опасаться  вреднаго  дѣйствія  тѣхъ  еще  неизу- 
ченныхъ  летучихъ  продуктовъ  колшо-легочнаго  дыханія, 
которые  при  недостаточной  вентиляціи  мох'утъ  накопляться 
въ  помѣщеніи  для  животнаго  ^). 

Такъ  какъ  выдѣленіе  Н2О  кол;ей  и  легкими  въ  извѣ- 
стной  мѣрѣ  зависитъ  отъ  степени  влажности,  температуры 
и  движенія  воздуха  окружающаго  животное,  то  мнѣ  остается 
еще  разсмотрѣть.  каковы  были  эти  условія  въ  моемъ  ап- 
паратѣ. 

Гигрометръ,  стрѣлка  котораго  при  обыкновенной  тем- 
пературѣ  (+14" — [-16*' КО  въ  лабораторномъ  воздухѣ  ко- 
лебалась отъ  40  до  60  дѣленія,  а  въ  пространствѣ,  насы- 
щенномъ  водяными  парами,  доходиіа  до  95  дѣленія,  укг- 
зывалъ  въ  камерѣ  во  время  опытовъ  на  цифры  50  —  75. 

Это  вполнѣ  совпадаетъ  съ  процснтомъ  влалшости  (отъ 
50—70),  который  вычислялся  мною  по  содерлсанііо  водя- 
ныхъ  паровъ  въ  воздухѣ,  выходящемъ  изъ  камеры  (пока- 
занія  гигрометра  отмѣчсны  не  во  всѣхъ  опытахъ). 

Отсюда  видно,  что  влалсность  воздуха  въ  камерѣ  была  иѣ- 


1)  .Врачъ»,  1886  г.  Л'»  34. 

См.  цптіір.  сочпп.  проф.  Пашутіша. 
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[СКОЛЬКО  больше,  чѣыъ  обыкновенно  въ  комнатахъ,  что, 
ікакъ  условіе  неблагопріятное  для  перспираціи,  должно  было 
[Отзываться  нѣкоторымъ  минусомъ  на  полученныя  мною 
івеличины  для  водяныхъ  паровъ,  выдыхаемыхъ  животнымъ. 

Температура  въ  камерѣ  во  время  опытовъ  или  равня- 
лась комнатной,  или  была  на  1Т.  выше  послѣдней. 

Принявъ  во  вниманіе  длину  моей  камеры,  равную  0,8 
'метра,  (отверстія  для  входяшаго  и  выходящаго  воздуха 
інаходились  на  противоііоложныхъ  стѣнкахъ  ящика)  и  ско- 
ірооть  воздушной  тяги— 4— 8  литровъ  въ  минуту,  легко 
іубѣдиться,  что  скорость  двилсенія  воздуха  въ  аппаратѣ 
[равнялась  приблизительно  0,06—0,11  метра  въ  секунду, 
что  соотвѣтствуетъ  состоянію  атмосферы,  извѣстному  въ 
'метеорологіи  нодъ  назвапіемъ  безвѣтрія- 

Прежде  чѣмъ  закончить  эту  главу,  мнѣ  слѣдуетъ  еще 
остановиться  на  одной  подробносіи,  пріобрѣтающей  осо- 
бенное значеніе  въ  подобнаго  рода  опытахъ,  какъ  мои. 

Дѣло  въ  томъ,  что  при  опытахъ  безъ  воды  собаки  или 
вовсе  не  мочились  въ  аппаратѣ,  или  мочились  мало,  между 
тѣмъ  какъ  при  опытахъ  съ  водою  онѣ  выводили  много 
імочи,  и,  слѣдовательно,  часть  послѣдней  могла  испаряться 
:со  дна  камеры,  увеличивая  собою  количество  выдыхаемыхъ 
животнымъ  водяныхъ  паровъ. 

Для  свободнаго  стока  мочи,  правда,  были  сдѣланы  нѣ- 
ркоторыя  приспособленія:  такъ  дно  въ  аппаратѣ  имѣло  во- 
ронкообразную форму;  мочепріемникомъ  слуисила  большая 
вульфова  склянка,  одно  горлышко  которой  было  соединено 
съ  отверстіемъ  на  днѣ  камеры  для  стока  мочи,  а  другое — 
съ  отверстіемъ  въ  одной  изъ  боковыхъ  стѣнокъ  аппарата 
■для  пропуска  воздуха,  вытѣсняемаго  мочею  изъ  мочепріем- 
ника;  но  этимъ  окончательно  еще  не  устраняется  возмож- 
ность испаренія  мочи  во  время  стока  ея  по  дну  камеры. 
Отсюда,  естественно,  долженъ  былъ  возникнуть  вопросъ, 
какъ  велико  количество  испаряющейся  со  дна  камеры  мочи, 
и  не  мол;етъ-ли  оно  значительно  увеличить  количество 
і;улавливаемыхъ  за  время  опыта  водяныхъ  паровъ  (въ  осо- 
бенности въ  опытахъ  съ  водою). 

Для  рѣшенія  этого  вопроса  произведено  мною  нѣ- 
ссколько  контрольныхъ  изслѣдованій. 

Ставя  опытъ  съ  абсолютно  голодающей  собакой,  завѣ- 
ідомо  привыкшей  къ  опрятности  и  никогда  не  позволяв- 
і  Ш{;й  себѣ  выводить  мочу  во  время  нахожденія  въ  камерѣ 

2* 
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(развѣ  при  опытахъ  съ  большими  количествами  воды),  я 
предварительно  разливалъ  по  дну  камеры  точно  взвѣшен- 
шенное  количество  воды  (1000—2000  граммъ)  и  по  окон- 
чаніи  опыта  (черезъ  20 — 23  часа)  по  убыли  въ  вѣсѣ  воды, 
собранной  въ  мочепріемникѣ,  судилъ  о  размѣрахъ  воды, 
испарившейся  со  дна  камеры  и  увеличившей  собою  коли- 
чество собранныхъ  за  время  опыта  водяныхъ  паровъ.  По- 
добные опыты,  неоднократно  произведенные  мною,  пока- 
зали, что  количество  воды  испаряющейся  въ  подобныхъ 
случаяхъ  со  дна  ящика,  не  превышаетъ  собою  2 — 3  граммъ, 
что  при  суточной  величинѣ  Н2О  въ  100 — 200  граммъ,  со- 
ставляетъ  ошибку  на  1 — З^/о-  Эта  ошибка  отчасти  или, 
быть  молсетъ,  совсѣмъ  уравновѣшивается  тѣмъ  минусомъ 
въ  количествѣ  выдыхаемыхъ  водяныхъ  паровъ,  который 
обусливается  большей  влалхностью  воздуха  камеры  во  время 
опытовъ  съ  водою- 

Впрочемъ,  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ  съ  водою,  въ  осо- 
бенности съ  перерывами,  собаки  мои  выводили  большую 
часть  мочи,  находясь  внѣ  аппарата,  и  такимъ  образомъ 
возможная  ошибка  при  опредѣленіи  НоО  была  въ  этихъ 
опытахъ  доведена  до  тіпітііт'а. 


III. 

ОБЩІИ  ОБЗОРЪ  ПОЛУЧЕННЫХЪ  ДАННЫХЪ. 


Всего  опытовъ  произведено  мною  86,  продолжитель- 
ностью отъ  18  до  24  часовъ  каждый.  Изъ  общаго  числа 
опытовъ  60  приходится  на  голодающихъ  животныхъ,  а 
остальные  26  на  нормальныхъ. 

Для  опытовъ  служили  мнѣ  7  собакъ — 6  въ  состояніи 
голоданія  и  2  въ  нормальномъ  состояніи. 

Одна  собака  (ІУ)  слулшла  для  той  и  другой  цѣли. 

Помѣщая  подробные  протоколы  опытовъ  въ  концѣ  этой 
работы,  я  излагаю  здѣсь  для  наглядности  добытыя  мною 
данныя  въ  формѣ  таблицъ  (для  каждой  собаки  отдѣльно); 
при  чемъ  дыхательныя  величины  вычислены  на  кило  вѣса 
животнаго  за  24  часа  и  сгруппированы  по  количеству 
введенной  воды,  которая  тоже  разсчитана  на  кило  вѣса 
тѣла.  Кроыѣ  того,  въ  таблицахъ  подведены  среднія  для 
л,ыхательныхъ  величинъ,  однородиыхъ  опытовь,  а  также 
помѣщена  рубрика,  указывающая  въ  процентахъ,  сколько 
изъ  воспринятаго  лшвотнымъ  кислорода  выдѣлено  обратно 
въ  формѣ  углекислоты. 

По  количеству  введенной  воды  опыты  мои  могутъ  быть 
раздѣлены  на  3  серіи:  1)  безъ  воды,  2)  со  100  граммами 
(иемногимъ  больше  или  меньше)  воды  и  3)  съ  150—200 
граммами  (или  нѣсколько  больше)  воды  на  шло  вѣса  жи- 
вотнаго.  Самое  меньшее  количество  воды,  введенное  мною 


')  При  вычпсленіяхъ  я  иользовался  у  голодаюгтоп  животныхъ  вѣсомъ  ихъ 
до  иачала  опыта,  а  у  яор.кал*«ыхі— вѣсоыъ,  который  былъ  у  нпхъ  въ  началѣ 
опытиыхі.  сутокъ  (до  кормлепія). 
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животному  заразъ  было  200  граммъ  (опытъ  №  45),  а  са- 
мое большее— 1310  граммъ  (опытъ  №  58).  Самое  меньшее 
количество  воды  введенной  за  сутки,  было  460  граммъ, 
а  самое  большее  2398  граммъ  (опытъ  №  81);  послѣдняя 
цифра  составляла  больше  ^/звѣса  животнаго. 

Послѣ  этихъ  предваритедьныхъ  замѣчаній  перейду  къ 
разсмотрѣнііо  получен ныхъ  данныхъ,  ни  на  минуту  не  упу- 
ская при  этомъ  изъ  виду  того  важнаго  обстоятельства,  что 
изслѣдуя  тотъ  или  иной  факторъ  обмѣна,  мы  имѣемъ  дѣло 
съ  конечнымъ  результатомъ  весьма  многихъ  и  крайне  слож- 
ныхъ  условій,  въ  больпіинствѣ  случаевъ  неуловимыхъ  и, 
слѣдовательно,  недоступныхъ  нашему  контролю  и  что  по 
отношенію  къ  біологическимъ  процессамъ  въ  жизни  даже 
одного  и  того-нсе  организма  нѣтъ  двухъ  дней  вполнѣ  тожде- 
ственныхъ  между  собою,  какъ-бы,  повидимому,  ни  были 
сходны  окрулсающія  внѣшнія  условія-  Поэтому,  позволяя 
себѣ  сдѣлать  тотъ  или  другой  выводъ,  я  буду  руководство- 
ваться всей  совокупностью  однородныхъ  данныхъ. 

Просматривая  таблицы  (1,  2,  3,  4,  5  и  6),  относящіяся 
къ  опытамъ  съ  голодающими  животными,  мы  замѣчаемъ, 
что  въ  тѣ  дни,  когда  собаки  получали  около  100  граммъ 
воды  на  кило  вѣса,  во  многихъ  случаяхъ  респираціонныя 
величины  нѣсколько  больше,  чѣмъ  при  голоданіи  безъ 
воды,  но  за  то  въ  нѣкоторыхъ— (табл.  1,  3-іи  суіки  голо- 
данія  СОг  и  Ог)  онѣ  гораздо  меньш^- 
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ТАБЛИЦА  1. 
Собака  I.  (голодающая). 


6Ч 

а 

оиыта  по 
орядку. 

На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 

Изъ  100  час- 
тей погло- 
щенваго  ки- 
слорода вы- 
дѣлено  въ 
формѣ  СО, 

собак: 
кило. 

Введено  воды 
Т"  Ц. 

Выдѣдено. 

Поглощено. 

Вѣсъ 

СОо 

0, 

ее 

1 

0 

15^22 

19.333 

18,222 

77,2 

Я  сутки  голодані 

6,4  —  6,6. 

4 
7 

72 
+18" 

86 
4-16" 

18,413 

20,055 
20,209 

— 
18,732 

— • 
78,5 

3 

1 

■Н 

Среднія. 

79 

+16-+18» 

18,413 

20,132 

18,732 

74,3 

2 

0 

14,701 

19,019 

19,698 

70,2 

ев 
« 
с 
ч 
о 

1  г 

6,1  —  6,3. 

5 

70 
4-22 

18,609 

к» 

и 

с 
3 

8 

102 
+18 

17,317 

19,628 

18,553 

76,9 

1 

ем 

Среднія. 

86 

+18 —  +  22 

17,317 

19,118 

18,553 

70,0 

1  -2" 

3 

0 

12,962 

20,739 

19,325 

78,0 

іи  сутки  голодав 

6,0  —  6,2. 

6 
9 

83 
+24 

94 
+18 

15,183 

17,949 
18,131 

13,596 

98,1 

1 

со 

Среднія. 

88 

+18— +24 

15,183 

18,140 

13,596 

97,0 

ТАБЛИЦА  2. 


Собака  П.  (голодающая). 


» 

м 

о 

и  . 

На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 

Изъ  100  ча- ' 
стеіі  погло-  ' 
щеннаго  кп- 
слорода  вы- 
дѣлено  въ 
формѣ  СОг 

собакі 
кило. 

опыта 
орядку 

Введено  воды 
Т"  Ц. 

Выдѣлено. 

Іогдощено. 

Вѣсъ 

•  і-Н 

м 

10 

0 

13,061 

19,624 

17,068 

83,6 

1-ыя  сутки  голода 

9,2  -  9,3 

16 

111 

-)-20" 

20,606 

20,522 

17,240 

86,6 

голоданія. 

11 

0 

12,420 

18,412 

15,101 

88,7 

о_ 

14 

113 
+21° 

22,222 

18,932 

9,767  (?) 

141,0  (?) 

я  сутки 

1 

00 
00 

17 

118 
+21" 

22,392 

20,380 

18,436 

80,4 

от 

Среднія. 

115 

+21 

22,307 

19,656 

14,101  (?) 

100,0  (?) 

12 

0 

1 1,280 

17,229 

17.509 

71.6 

[  сутки  голоданія, 

оо" 

1 

1  ^ 

15 
18 

117 
4-21" 

92 
+23" 

20,304 
18,295 

21,530 
19,104 

19,891 
16,547 

78,7 
84.0 

►« 
1 

СО 

1  Среднія. 

104 

+  21  — +23 

19,299 

1  20,317 

18,219 

81.1 
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ТАБЛИЦА  3. 
Собака  ПІ.  (голодающая). 


(Наблюденіе  неполное,  см.  протоколы). 


п 

На  кило  вѣса  животнаго  въ 
граммахъ. 

ЕИЛО. 

ЛвЛ?  опытовъ 
по  порядку. 

Введено  воды 

Выдѣлено. 

Вѣсъ 

у 

Т»  Ц. 

СОо 

1  сутки  голоданін. 

10,1. 

19 
22 

0 

И  Г\Г\ 

100 

19,879  ' 
20,265 

1-ЫІ 

4-20° 

голодаиія. 

оо^ 

20 

0 

20,025 

О 

1 

23 

105 

18,829 

3 

1 

+24" 

ч 
о 

а 

>. 

;  1 

9,3  —  9,4. 

21 

24 

0 

113 
+200 

18,683 
19,545 
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Т  А 
С  о  6  а  к  аі 


1-ыя  сутки  голоданія. 
Вѣсъ  собаки  6,  2,-6,  4  кило. 


На  кидо  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 


Изъ  10( 
стей  по 
щеннаго 
слорода 
дѣдено 
формѣ 


я   Ц   А.  4. 

гголодающая) . 


2-ыя  сутки  голоданія. 
Вѣсъ  собаки  5,8—6,0  кило. 


опытовъ 
по  по- 
рядку 


На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 


Введено  во- 
ды 1°  Ц. 


Выдѣлено. 
 ^  


Н,0 


СО, 


Поглощено. 


Оо 


Ивъ  100  ча- 
стей погло- 
щеннаго  ки- 
с.іорода  вы- 
дѣлено  въ 
формѣ  СОа 


26 

0 

22,815 

25,331 

21,494 

82,8 

3 
о 

28 

0 

21,503 

25,210 

24,102 

76,7 

со 

36 

0 

22,700 

26,132 

25,366 

74,9 

о 

42 

0 

23,997 

24,693 

24,651 

72,9 

Среднія. 

0 

22,754 

25,341 

23,903 

76,8 

■  6=1  о 

:  Я 

-  т-Н  ф  о 

аз 

:  о  „  со 

о 

32 

46 
Среднія. 

100 

+  16" 

100 

-(-оУ 

23,595 

21,695 
22,645 

26,309 

25,530 
25,919 

24,593 

24,712 
24,652 

77,8 

75,1 
76,4 

.  ев 
О. 

3  со 

30 
34 

193 
+16= 

173 
+16° 

27,074 
29,042 

28,519 
28,699 

30,581 
27,061 

67,8 
77,8 

ев  й 

5-с  5 

О  ев 
О  " 

г-І 

+ 

38 

40 

44 
Среднія. 

150 
+16" 

200 
+18» 

167 
+39" 

29,930 

29,668 

24,066 
27,956 

28,914 

29,167 

29,050 
28,869 

28,333 

28,973 

27,489 
28,587 

74,2 

72,8 

76,9 
75,4 
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ТАБЛИЦА  5. 


Собака  V.  (голодающая). 


е5 

опытовъ  по 
орядку. 

На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 

На  100  час- 

ГРЛй  ТТЛТ.ТГЛ- 

щеннаго  ки-, 
слорода  вы- 
дѣлено  въ 
формѣ  СО2 

собакі 
кило. 

Введеноводы 

Выдѣлено. 

Поглощено. 

Вѣсъ 

Т"  Ц. 

Н,0 

47 

0 

19,300 

21,275 

18,834 

82,2 

голоданія. 

51 

0 

18,739 

19,307 

17,638 

79,6 

1-ыя  сутки 

1 

Среднія. 

0 

19,019 

20,291 

18,236 

80,9 

49 

115 

-1-16° 

19,800 

21,123 

18,933 

81,1 

І 

к 
.1-) 

Щ 
св 
К 

48 

0 

17,393 

20,201 

18,923 

77,6 

52 

0 

19,364 

18,969 

19,955 

69,1 

сутки  голе 

7,9  —  8,1, 

0 

18,378 

19,585 

19,439 

74  4 

/  0,Ч- 

2-ыя 

50 

150 

+16° 

19,831 

21,658 

19,945 

78,9 
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ТАБЛИЦА  6. 


Собака  ѴІ.  (голодающая). 


1в 

)пытовъ  по 
орядку. 

На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 

На  100  час- 
тей погло- 

щеннаго  кп- 

слорода  вы- 
дѣлено  въ 

формѣ  СОз 

м  . 

еі  о 

о  1:^ 

§  Я 

Введено  во- 
ды Ц. 

Выдѣлено. 

Поглощено. 

!« 

и 
>й 

53 

0 

13,143 

20,121 

19,384 

75,5 

ододапіи. 

55 

100 

+17" 

15,488 

19,476 

19,609 

72,2 

сутки  г- 

да 
І>" 

57 

142 
+21° 

23,382 

21,603 

22,159 

70,9 

к 
3 
•н 

59 

208 
+20о 

23,5оо 

23,121 

22,070 

76,2 

Среднія. 

175 

+20''+21о 

23  468 

22,114 

73,5 

54 

0 

12,120 

20,560 

20,118 

74,3 

лоданія. 

56 

151 
+20° 

15,721 

21,606 

22,916 

68,6 

с 

& 

а 

58 

175 
+20° 

19,910 

21,177 

21,906 

70,3 

(М 

60 

213 

+20" 

23,332 

22,261 

21,563 

75,1 

Среднія. 

179 

+20° 

19,654 

21,681 

1 

22,128 

71,3 
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Если  принять  средиіл  при  голоданіи  безъ  воды  за  100, 
то  среднія,  полученныя  изъ  опытовъ  съ  введеніемъ  около 
100  граммъ  воды  на  кило  вѣса  лшвотнаго,  представятся 
въ  слѣдующемъ  видѣ. 

(Замѣтимъ  тутъ  же,  что  не  всѣ  среди ія  имѣютъ  оди- 
наковую цѣнность,  такъ  какъ  они  получены  отъ  различ- 
наго  числа  слагаемыхъ). 


1-  ыя  НэО 
сутки  го-  СОг 
лоданія-  Ог 

2-  ыя  Н2О 
сутки  го-  СО2 
лоданія-  О2 

3-  ьи  Н2О 
сутки  го-  СО2 
лоданія.  О2 


с  о 

I.  п. 

101.0  157,8 
103,9  104.6 
102,8  101,0 
117,8  179,6 
100,5  106,8 

99,8  93,4 

117.1  171,1 
87,5  117,9 
70,3  104,1 


Б  А 

Ш.  ІУ. 

-  102,5 
101,9  100.2 

-  103,4 

99,6 

94,0  102,3 

-  103,1 

104,6  - 


к  И: 

У.  УІ. 

104,1  117,8 
104,1  96.8 
103.8  10і;2 


Перейдя  къ  разбору  относящихся  сюда  отдѣльныхъ 
факторовъ  газообмѣна,  мы  видимъ,  что  СО2  и  О2  (за 
исключеніемъ  3-ихъ  сутокъ  у  собаки  1)  колеблются  въ 
весьма  узкихъ  границахъ,  между  тѣмъ  какъ  водяные  пары 
обнаруяшваютъ  замѣтную  склонность  къ  увеличенію,  въ 
особенности  у  собаки  П. 

Не  находя  въ  гротоколахъ  объясненія  послѣднему  об- 
стоятельству, мы  должны  отнести  его  къ  индивидуал ьнымъ 
особенностямъ  дан  наго  я:ивотнаго. 

Итакъ,  суточныя  величины  газообразныхъ  продуктовъ 
обмѣна  весьма  мало  измѣняются  подъ  вліяніемъ  введенія 
въ  л;елудокъ  100  граммъ  воды  на  кило  вѣса  животнаго. 

Чтобы  уяснить  себѣ  значепіе  этого  факта,  должно 
сперва  разрѣптить  вопросъ,  слѣдуетъ  ли  признать  такія 
количества  воды,  какъ  100  граммъ  на  1  кило  вѣса  живот- 
наго, — большими  или  нѣтъ. 

Если  принять  во  вниманіе  небольшой  вѣсъ  моихъ  со- 
бакъ  (6—10  кило)  и  количество  воды  вводимой  имъ  заразі> 
(600—1000  граммъ),  то  на  поставленный  вопросъ  придется 
отвѣтить  утвердительно:  при  обыкновенныхъ  условіяхъ 


•)  Для  краткости  «кнслородъ>  будетъ  обозначаться  хпмпч.  формолою  О,. 


мои  собаки  никогда  самопроизвольно  не  выпивали  столько 
воды. 

Отсюда  видно,  что  голодающій  организмъ  можетъ  при- 
нимать довольно  большія  количества  воды,  безъ  того,  чтобы 
это  рѣзко  отзывалось  на  суточныхъ  величинахъ  выдыхае- 
мой имъ  СО2  и  воспринимаемаго  кислорода. 

Вспомнимъ  теперь,  съ  какими  количествами  воды  эк- 
спериментировали мои  предшественники  ^);  приволгу  са- 
мыя  большія  количества  водыі^которыя  до  меня  уаотреб- 
лены  аі  торами  съ  цѣлыо  изслѣдованія  вліянія  воды  на 
отдѣльные  факторы  газообмѣна. 

Вбскег. 

Вѣсъ  тѣла  ВЪ 

кило  ....  74 
Суточное  количе- 
ство принятой 

воды  ВЪ  грам- 

махъ  ....  3360 
Количество  воды, 

приходящееся 

на  кило  вѣса 

т'кяа  ВЪ  грамм.  45 


2-я  кошка      Собака  ». 
Ві(іаег'а  II  РеМепкоГег'а  Вапке.  іеловѣкъ 
8сЬтіаѣ'а.     п  УоИ'а.  Садовеня. 


2,8         30       73  79 


150       125     2100  2152 


51  4       29  27 


Взглянувъ  на  эти  цифры  съ  точки  зрѣнія  вывода,  вы- 
текающаго  изъ  выщеполученвыхъ  нами  данныхъ,  мы  най- 
демъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  главный  источникъ  противорѣчій, 
констатированныхъ  нами  вь-шс  у  означенныхъ  а.втоі:«эвъ 
по  разбираемому  дѣлу  -). 

Разъ  убѣдившись  изъ  опытовъ  надъ  первыми  3-мя 
бгками,  что  100  граммъ  воды  на  кило  вѣса  тѣла  мало 
вліяютъ  на  газообмѣнъ,  я  въ  дальнѣйшихъ  своихъ  изслі:- 
довіяхъ  сталъ  употреблять  ббльшія  количества  воды— 


')  См.  главу  I. 

Съ  этой  точки  зрѣнія,  должно  по  моему  мпѣнію,  разсматрпвать  также 
ііротііворг.чпвые  результаты,  получепиые  авторами,  пзслѣдовавшпмн  вліяніс 
внутренняго  употребленія  воды  на  азотистый  обмѣнъ,  а  не  объяснять  ихъ 
Гкакъ  это  дѣлаетъ,  напр.,  въ  своей  дпссертаціи  Теръ-Грпгорьянцъ)  исключи- 
телшо  тѣмъ,  что  изсдѣдователи,  контролируя  расходъ  азота,  не  определяли 
въ  то-же  время  его  прихода. 
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150 — 200  граммъ,  а  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ  (у  нормаль- 
ныхъ  лшвотиыхъ)  далее  по  300  граммъ  и  больше  на  кило 
вѣса  тѣла.  Въ  этой  серіи  опытовъ,  какъ  видно,  изъсоот- 
вѣтственныхъ  таблицъ  (4,5  и  6)  мы  встрѣчаемся  ул;е  съ 
неиумѣннымъ  увеличеніемъ  всѣхъ  3-хъ  факторовъ  газо- 
обмѣна. 

Если  приравнить  относяіціяся  сюда  цифры  къ  число- 
выыъ  даннымъ  опытовъ  безъ  воды,  принятымъ  за  сто,  то 
получится  слѣдуіощее: 


Собака  ІУ.  Собака  У.      Собака  УІ. 

НзО  134,6     .    .    —    .  178,6 

1-  ыя  сутки      СОз  114,2     .    .    —    .  111.1 

02  117,1     .   .    -    .  114,1 
Н2О  122,9     .     107,9  .  162,2 

2-  ыя  сутки     СО2  113,9     .     110,6  .  105,5 

О2  119,6     .     102,6  .  110,0 

Отсюда  мы  несомнѣнно  въ  правѣ  заключить,  что  обиль- 
ныя  (отъ  150— 200  граммъ  на  кило  вѣса)  количества  воды, 
введенныя  въ  ліелудокъ,  увеличиваютъ  количества  какъ 
выдѣляемыхъ  водяныхъ  паровъ  (отъ  5  до  78%)  и  углеки- 
слоты (отъ  5  до  14°/о),  такъ  и  воспринимаемаго  кислорода 
(3  до  19«/о}. 

И  здѣсь  болѣе  или  менѣе  сильная  реакція  организма 
на  воспринимаемую  воду  таклее  находится  въ  зависимости 
отъ  индивидуальныхъ  свойствъ  животнаго. 

Впрочемъ,  собака  У,  у  которой  респираціонныя  вели- 
чины нѣсколько  меньше,  чѣмъ  у  другихъ  собакъ,  была  и 
старше  послѣднихъ. 

Разсмотримъ  теперь  данныя,  добытыя  изъ  опытовъ 
надъ  нормальными  животными. 

Собаки  УІІ  и  ІУ  кормились  разъ  въ  сутки,  въ  5-мъ 
часу.  Первая  (УН)  получала  230  граммъ  овсяной  каши, 
(свѣлш  приготовленной  изъ  100  граммъ  овсяной  крупы  и 
300  граммъ  молока)  и,  кромѣтого,  еще  100  граммъ  чистаго 
молока. 

Кормъ  собаки  УІІ  состоялъ,  слѣдовательно,  изъ  137 
граммъ  плотныхъ  частей  и  изъ  293  граммъ  воды  чтЬ 


')  Вычислено  по  таблііцамъ  Кбпі§'а,  СЬешізеЬѳ  гизаттепзіешпд  Дег  теп- 
зсЫісІіеіі  КаЬгипдз  ип(1  бепиззтіііеі,  Вегііп,  1879. 


—  29  — 


составляетъ  по  50  граммъ  воды  на  кило  вѣса  живот- 
наго. 

Впрочемъ,  въ  4-хъ  опытахъ  (^Р-  61 — 64)  собака  VII 
получала  вдоволь  смѣшанную  пищу  (хлѣбъ,  супъ  и  остатки 
отъ  кухни).  Соотвѣтственііыя  цифры  помѣщены  отдѣльно 
(т.  П 

Собака  IV  получала  450  граммъ,  овсяной  каши  (изъ 
150  граммъ  крупы  и  350  граммъ  молока)  и  150  граммъ 
чистаго  молока;  въ  этомъ  ко^Ь  было  193  грамма  плот- 
ныхъ  частей  и  407  граммъ  воды;  послѣднее  составляетъ 
по  60  граммъ  воды  на  кило  вѣса  лшвотнаго- 

Относящіяся  къ  этимъ  опытамъ  числовыя  данныя  изло- 
жены въ  таблицахъ  7  и  8  и  распредѣлены  въ  4  ряда. 


3 
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ТАБЛИЦА.  7. 


Собака  УІІ  (нормальная). 


<^  ^ 

ѵ§  § 

На  кило  вѣса  животнаго  въ  граммахъ. 

Изъ  100  ча- 
стей погло- 

О  Ц 

"  м 

Режимъ. 

опытовъ 
по  по- 

Введено 
воды  1°  Ц. 

В  ы  д  ѣ  л  е  н  0. 

Поглощ. 

слорода  вы-, 

й 

рядку. 

ао 

0, 

дѣлено  въ! 
формѣ  СО, 

о 

61 

0 

18,872 

27,964 

24,735 

82,2 

Пйща. 

64 

0 

16,610 

25,116 

23,210 

78,7 

00 

« 

га 

17,741 

26,540 

23,972 

ю 
1 

,нная 

раммъ 

)вѣса. 

140 

4-16° 

А  О.ГЛ 

'7  4  А 

ион 

>§  о  Й 
о  о  м 

О  § 

63 

+17» 

18,159 

25,437 

77,9 

Среднія. 

103 
+16-+17 

18,339 

26,281 

24,607 

77  7  ' 
/  /,/ 

п 

65 

0 

17,728 

28,217 

22,722 

90,3 

« 
о 
п 

70 

0 

]  5,088 

27,516 

22,156 

90,3 

о 

іЧ 

«  и 

72 

0 

16,434 

26,474 

20,533 

93,3 

Я  г? 

1-й  р 
Везъ 

75 

0 

15,867 

24,971 

20,143 

90,2 

Среднія. 

- 

16,278 

26,794 

21 ,388 

91,0 

О  й 

I— 1 

1 

1  1 

ІШИ  (= 

чистаг( 

«  іЯ 
о  « 

о. 

68 

103 
+39" 

19,808 

27,272 

21,183 

93,7 

ю 

I 

00 

ю 

ІОО  граммъ  овеянной  кг 
граммъ  молока)  и  100 

в 

а  . 

«  о 

§  ё 

в 

•  й  ё 

•*  "  2 

5  г  5 

«  "  « 

о  " 

в 

1  о 
о  ч 
ю  г: 

^  и 

66 

67 

69 
'74 

145 
+18" 

202 
+18° 

203 
+17° 

152 
+39» 

20,269 

22,975 

19,819 
15,552 

29,441 
27,820 
27,629 
25,635 

22,754 
21,551 
22,482 
20,171 

94,1 

95,7 

89,4 
92,4 

разъ  въ  сутки:  ; 
ки+ЗОО .: 

1 

Средііія. 

19,654 

і  27,631 

21 .739 

92,9 

« " 

71 

73 

344 
+22" 

363 
+16" 

18,461 
18,020 

27,575 
27,244 

24,673 
22,926 

81,3 
86,9 

•1 

О 

Средііія. 

18,240 

1  27,409 

23,799 

84,1 
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Собака  IV.  (нормальная). 


Вѣсъ  собаки  въ 
кило. 

Режимъ. 

опытовъ 
110  по- 
рядку. 

На  кило  вѣса  животного  въ  граммахъ. 

Изъ  100  ча- 
стей погло- 
щеннаго 
кислорода 
выдѣлено 
въ  формѣ 
СО. 

Вв  дено 
воды  Ц. 

Выдѣлено. 

Погдощ. 

СО, 

0) 
(0 

• 

ѳ 

1  разъ  въ  сутки:  450  граммъ  овсяной  каши  (=150  граммъ  овсянки+350  гр.  молока")  и  150  гр.  чистаго  молока. 

1-ый  рядъ. 
Бевъ  воды. 

76 

83 
86 

о      о      о  о 

23,209 
22,081 
19,737 
21,547 

34,124 
30,649 
30,696 
30,567 

26,502 
24,266. 
22  420 
24,007 

93,6 

98,8 
92,6 

Среднія. 

— 

21,643  1  31,509 

24,299 

94,2 

2-ой  рядъ. 
Около  100  граммъ  во- 
ды на  кило  вѣса  тѣла. 

78 
80 

131 
+16" 

129 

+39" 

25,631 
24,931 

33,721 
32,168 

27,412 
25,682 

89,8 
91,1 

Спр  лнія 

Іі   и   і|,    11    1  • 

25.281  32,94+ 

26.547 

90  5 

3-ій  рядъ. 
Отъ  150— 200  граммъ  воды 
на  кило  вѣса  тѣла. 

77 
82 
84 

194 
+16" 

139 
+39° 

162 
+18» 

25,631 
24,925 
23,339 

35,191 
34,500 
32,021 

34,580 
28,404 
28,181 

74,0 

88;3 

82,6 

Среднія. 

24,514 

33,904 

30,388 

81,6 

4-ый  рядъ. 
Бодѣе  300  граммъ  во- 
ды на  кило  вѣса  тѣла. 

81 
85 

353 
+22° 

361 
+22 

25,790 
24,732 

32,742 
32,900 

26,018 
24,137 

91 ,5 
99,1 

Среднія. 

25,261 

32,821 

25,077 

95,3 

—  32  — 


ВъоБытахъ  1-го  ряда  собаки  получали  только  воду,  содер- 
жавшуюся въ  кормѣ  (50 — 60  граммъ  на  кило  вѣса  тѣла) 
въ  остальныхъ  рядахъ,  собакамъ,  кромѣ  того,  вводилась 
еще  вода  насильственно:  во  второмъ— около  100  граммъ 
(или  нѣсколъко  больше),  въ  3-мъ— по  150 — 200  граммъ  и, 
накоиецъ,  въ  четвертомъ — по  300 — 350  граммъ  на  кило 
вѣса  тѣла. 

Если  принять  среднія  1-го  ряда  за  100,  то  среднія 
остальныхъ  3-хъ  рядовъ  могутъ  быть  представлены  въ  слѣ- 
дуюіцемъ  видѣ: 


Собака  УІІ  (т.  7). 

(Оп.  X»  62  и  63,    Собака  УІ 
смѣшанная  пища'),     (т.  8). 

Н.О  .    121,8  .     (108,8    .  116,8 

2-  ой  рядъ  СО2  .  101,8  .  99,0  .  104,6 
(Около  100  грм.  Оз  .     99,0  •      102,6)  .  109,2 

воды  на  кило  вѣса 
тѣла). 

Н.О  .    120,8  .  »  118,8 

3-  ій  рядъ  С2О  .  108,1  .  »  107,6 
(Отъ   150-200  Оз  .    101,6  .  »  125,1 

гізаммъ  воды  на  ки- 
ло вѣса). 

НзО  .    112,0  .  *  116,7 

4-  ый  рядъ  СО2  .  102,8  .  »  104,2 
(Болѣе  300  грм.  0^  .    111,3  •           *  103,2 

воды  на  кило  вѣ- 
са  тѣла). 

Изъ  этого  сопоставлеиія  мы  видимъ,  что  во  2-мъ  ряду 
дыхательныя  величины  весьма  мало  отличаются  отъ  нормы 
за  исключеніемъ  Н2О,  количество  которыхъ  во  всѣхъ  8-хъ 
рядахъ  замѣтно  увеличено  (отъ  12  до  22''/о). 

Углекислота  и  кислородъ  какъ  въ  8-мъ,  такъ  и  въ  4-мъ 
ряду  увеличены  мало  (за  исключеніемъ  О2  третьяго  ряда 
у  собаки  1У),  при  томъ  у  собаки  У II  меньше  (СО2— отъ 


')  Среднее  шъ  опытовъ  №  61  н  64  принято  за  100. 
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2  до  3°/о  и  О2— отъ  2  до  1Г/о)  чѣмъ  у  собаки  ІУ  (СОд— 
отъ  4  до  8°Іо,  а  О2— отъ  3  до  26*'/о),  у  которой  и  при  го- 
лоданіи  усиленіе  окислительныхъ  процессовъ  подъ  влія- 
ніемъ  обильнаго  введенія  воды  также  было  выралсено  рѣзче, 
чѣмъ  у  другихъ  собакъ. 

Если  сравнить  цифры  4-го  ряда  съ  3-мъ,  то  мы  не 
замѣтимъ  особенной  разницы,  не  смотря  на  то,  что  въ 
опытахъ  4-го  ряда  собакамъ  вводилось  почти  вдвое  больше 
воды. 

Выдѣливъ  4-й  рядъ  въ  особую  рубрику,  я  этимъ  только 
хотѣлъ  показать,  что  усиленіе  окислительныхъ  процессовъ 
въ  организмѣ,  равно  какъ  и  увеличеніе  выдыхаемой  кожей 
и  легкими  парообразной  воды  ограничены  извѣстными  пре- 
дѣлами  и  отнюдь  не  прогрессируютъ  пропорціонально  ко- 
личеству воды,  вводимой  ѵкивотному  въ  я;елудокъ. 

Если  сопоставить  только  что  полученные  результаты 
съ  данными  добытыми  изъ  опытовъ  надъ  голодающими  со- 
баками (смотри  выше),  то  прежде  всего  замѣтимъ,  что  на- 
ростаніе  Но  О  подъ  вліяніемъ  впрыскиваемой  воды  у  нор- 
мальныхъ  Лѵивотныхъ  (отъ  12  до  22°/о)  не  дѣлаетъ  такихъ 
скачковъ,  какъ  у  голодаюш,ихъ  (отъ  8  до  78*'|о). 

Послѣдній  фактъ  станетъ  намъ  понятнымъ,  если  при- 
мемъ  во  вниманіе,  что  въ  послѣдпемъ  случаѣ  мы  сравнивали 
состояніе  организма  при  абсолютномъ  воздержаніи  отъ  воды 
съ  пріемомъ  послѣдней  въ  избыткѣ,  мелсду  тѣмъ  какъ  у 
нормальныхъ  животныхъ  мы  имѣли  дѣло  только  съ  бЬль- 
шимъ  или  меньшимъ  усиленіемъ  круговорота  воды  въ  тѣлѣ. 

Увеличеніе  другихъ  двухъ  дыхательныхъ  величинъ,  т.  е. 
СО2  и  О2,  въ  опытахъ  съ  обвльнымъ  введенія  воды  въ 
общемъ  тои^е  оказывается  меньшимъ  у  нормальныхъ  лш- 
вотныхъ  (СОз— отъ  2  до  8"/о  и  О2— отъ  2  до  1Г/о),  чѣмъ 
У  голодающихъ  (СО2—  отъ  5  до  14°/о  и  О2— отъ  3  до  19°/о). 

Такимъ  образомъ,  слѣдуетъ  допустить,  что  усиленный 
круговоротъ  воды  повышаетъ  окислительные  процессы  въ 
голодающемъ  организмѣ  интенсивнѣе,  чѣмъ  въ  нормаль- 
номъ. . 

Большая  часть  опытовъ  надъ  нормальными  животными 
(собаки  ѴИ  и  IV)  ставилась  мною  въ  слѣдующемъ  порядкѣ: 
за  суточнымъ  опытомъ  безъ  воды  шли  2 — 3  суточныхъ-лсе 
опыта  съ  большимъ  или  меньшимъ  количествомъ  воды,  и 
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тотчасъ  за  этими  послѣдними  снова  ставился  опытъ  безъ 
воды;  въ  нѣкоторыхъ-же  случаяхъ  опыты  съ  водою  пере- 
мелшлись  съ  опытами  безъ  воды. 

Въ  таблицахъ  9  и  10  означенные  опыты  расположены 
въ  хронологическомъ  порядкѣ,  т.  е.  такъ,  какъ  они  про- 
изводились— день  за  днемъ.  Таблица  9-я  содержитъ  4  серіи 
опытовъ  надъ  собакою  УП:  1-я  и  2-я  обиимаютъ  каждая 
4-хдневный,  3-я  —  2-хдневный,  а  4-я  —  3-хдневныи 
опытный  періодъ.  Таблица  10-я  заключаетъ  2  серіи  опы- 
товъ, обнииающія  по  4  дня  каждая. 
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ТАБЛИЦА  1). 
Собака  УП  (нормальная). 


Нища  смѣіііанная— разъ  въ  сутки  вдоволь.  Вода  вводилась  черезъ 
чась  по(.'лѣ  кормленія. 

Л?  110  поридку 

61 

62 

63 

64 

іМѣсяцъ  и  число 
1888  г. 

10 
декабря 

11 

декабря 

12 
декабря 

13 
декабря 

Количество  и  1" 
введен,  воды 

0 

600гр.+16'Ц. 
за  разъ. 

590гр.  +  17°Ц. 
за  разъ. 

0 

.  Въсъ  лсивотиаго 
в'ь  граммахъ 

5767 

5796 

5691 

5746 

НО       •  =3 

и  м  (0 

(»       ^  й  й  « 

18,872 
27,964 
24,735 

18,520 
27,126 
25,485 

18,159 
25,437 
23,729 

16,610 
25,116 
23,210 

1  Нища  разъ  въ  сутки:  330  грам.  овсяной  каши  (=  100  гішв 
300  граи,  молока)  и  100  грам.  чист,  молока.  Вода— черезъ  1 

кормленіь. 

.  оисяики  -|- 
1  часа  поелѣ 

1  ЛІ!  110  порядку 

65 

66 

67 

68 

Мѣсяцъ  п  число 
1888  г. 

21 

декабря 

22 
декабря 

23 
декабря 

24 

декабря 

Количество  и  1" 
введен,  воды 

0 

840гр.1.''18°Ц. 
за  разъ. 

1190  гр.  180Ц. 
въ  3  раза. 

600  гр.+39'  Ц. 
за  разъ. 

Вѣсъ  животнаго 
въ  граммахъ 

5900 

5874 

5856 

5872 

н,.о     .  §  ^ 
ё  «  ё  « 

ГП          &•   о  к  2 

17,728 
28,217 

20,269 
29,441 

22,975 
27,820 

19,808 
27,272 

0,      «  (3  й  « 

22,722 

22,754 

21,551 

21,183 
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Пища  т  а-лі  е, 

что  и  во  2-й  серіи. 

Тѵ*    ТТП    ТТЛЛЯГГГС V 

71 

79 
1  л 

Мѣсяцъ  и  число 
1889  г.- 

25 
января 

26 
янвапя 

Количество  и  1" 
введен,  воды 

2030  гр.  + 
ггЩ.въЗраз. 

0 

Вѣсъ  животнаго 
въ  граммахъ 

5930 

5930 

НО       ■  ^ 

о  >€ч  р  „ 
сз   И  я  2 

^^"2    -Ф  « ё 
''і « §  ё 

18,461 
27,575 
24,673 

16,434 
26,474 
20,533 

Пища  та -асе,  что 

и  во  2-Ё  и  во 

3-й  серіяхъ. 

№  по  порядку 

73 

74 

75 

Мѣсяцъ  и  число 
1889  г. 

2 

февраля 

3 

февраля 

4 

февраля 

Количество  и  1;° 
введен,  воды 

2143  гр.  + 
ІбЩ.въЗрав. 

.бЭбгр.+ЗЭ'Ц. 
за  разъ. 

0 

Вѣсъ  животнаго 
въ  граммахъ 

5984 

5965 

5972 

о     о  ас 
о 

За  24  часа. 
На  кило  вѣса 
животнаго 
въ  граи. 

18,020 
27,244 
22,926 

15,552 
25,635 
20,171 

15,867 
24,971 
20,143 
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ТАБЛИЦА  10 
Собака  ІУ  (нормальная). 


Пища  1  равъ  въ  сутки:  450  граммъ  овеянной  каши  (=150  граммъ  овсяп- 
ки-|-350  граммъ  модока)  и  150  граммъ  чистаго  мокока.  Воды  ввод.  чер. 

1'/а  часа  послѣ  кормленія. 

№  ПО  порядку. 

76 

77 

У 

78 

79 

80 

Мѣсяцъ  и  чи- 

14 

15 

16 

17 

18 

сло  1889  г. 

января 

января 

января 

января 

января 

•І-І 

Оі 

ф 

Количество  и  1;" 
введен,  воды. 

0 

1302  гр.-4- 
І6°Ц.  въЗраз. 

ЭООгр.-ИбоЦ. 
въ  3  раза. 

0 

892гр.+39°Д. 
заразъ. 

о 

Вѣсъ  животы. 

об 
1 

въ  граммахъ. 

6702 

6746 

6710 

6690 

6692 

іН 

н,о 

23,209 

25,309 

25,631 

22,081 

24,931 

с^о 

34,124 

35,191 

33,721 

30,649 

32,168 

% 

26,502 

34,580 

27,412 

24,266 

25.682 

Пища  то-же,  что  и  въ  1-ой  серіп. 
Вода  вводилась  черезъ  2  часа  послѣ  ко])млешя. 

№  по  порядку. 

83 

83 

85 

86 

Мѣсяцъ  и  чи- 

29 

30 

31 

1 

оі 

сло  1889  г. 

января 

января 

января 

февраля 

ф 

Количество  и  Г 
введен,  воды. 

0 

108>  гр.+ 
1В"Ц.  заразъ. 

2418  гр. 
+220Ц.  въ 
3  раза 

0 

Вѣсъ  животн. 

ч 

00 

въ  грамыахъ. 

6854 

6896 

6900 

6872 

н,о 

19,737 

23,339 

24,732 

21,547 

СО, 

30,696 

32,021 

32,900 

30,567 

22,420 

28,181 

24,137 

24,007 
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Если  обратимъ  вниыапіе  на  суточныя  величины  для 
СО2  и  О2,  то  аамѣтвмъ,  что  при  вливаніи  воды  въ  тече- 
ніи  нѣсколькихъ  дней  подъ  рядъ— въ  1-й  день  количества 
СО2  и  О2  вревышаютъ  норму,  на  2-й  и  3-й  день,  все  еще 
оставаясь  выше  нормы,  становятся  однако  ниже,  чѣмъ  въ 
1-й  день,  не  смотря  на  продолжаіощіяся  впрыскиванія 
воды,  и,  наконецъ,  при  полномъ  прекращеніи  введенія  воды 
опускаются  еще  ни  лее,  чѣмъ  до  начала  опытовъ  съ  водою. 

Поучительнѣе  всего  въ  этомъ  смыслѣ  2-я  серія  табл. 
9-й  и  1-я  серія  10-й  табл. 

^  Итакъ,  приходится  констатировать  фактъ,  что  подъ 
вліяніемъ  послѣдовательнаго  введенія  большихъ  или  мень- 
шихъ  количествъ  воды  въ  теченіи  нѣсколькихъ  дней  подъ 
рядъ  напряженность  окислительныхъ  процессовъ  въ  тѣлѣ 
можетъ  уменьшаться,  а  въ  дни  слѣдующіе  за  обильнымъ 
снабженіемъ  организма  водою  падаетъ  даліе  ниже  нормы. 

Объяснить  этотъ  фактъ  можно  двояко:  или  тѣмъ,  что 
подъ  вліяніемъ  усиленнаго  круговорота  воды  организмъ 
освобождается  отъ  легко-окисляющихся  элементовъ  и,  та- 
кимъ  образомъ,  истощается,  такъ  сказать,  матеріалъ  под- 
лелеащій  окисленію;  или  же  тѣмъ,  что  вслѣдъ  за  обиль- 
нымъ орошеніемъ  тканей  водою  наступаетъ  болѣе  энер- 
гичное усвоеніе  оргаиизмомъ  составныхъ  частей  пищи. 

Не  располагая  данными,  обнимающими  весь  расходъ 
и  приходъ  организма,  мы  оставляемъ  этотъ  вопросъ  откры- 
тымъ.  Впрочемъ,  насколько  это  позволительно  судить  по 
усиленному  наростанію  вѣса  тѣла  наступающему  вслѣдъ 
за  обильнымъ  введеніемъ  воды,  послѣднее  предіюложеніе 
пріобрѣтаетъ  нѣкоторую  вѣроятность.  Къ  соліалѣнію,  у 
меня  не  сохранились  всѣ  записи  относительно  вѣса  л;и- 
Ботныхъ  въ  неопытные  дни;  вотъ  нѣкоторыя  изъ  отмѣчен- 
ныхъ  вѣсовыхъ  данныхъ: 
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іііЬ 

ІсШЛ  МЦЬ 

3 

■ая  серія. 

о 

т  а  а 

сз  --ѵ  ^ 

н  с  =.  д 

о   о  Рн 

1868  года. 

а>  а  X 
К  ~  - 

Ен  2  - 

ё  І  1 

Я  С" 

25 

яннари. 

2030 

5930 

26 

января 

0 

5930 

27 

января 

0 

5934 

28 

январи 

0 

6004 

Къ 

таблицѣ 

2-я 

29 

января 

30 

января 

ЗГянваря 

1  февраля 

2  февраля 


9  (соб.  ГІІ). 

4-ая  ссрія. 


§  §  І 

2^  . 

1888  года. 

Іголпчест 
веденной 
ы  въ  гр 

>4=  и  о 

Б<  2  2 

/ 

С 

"  гэ  ^ 
иг" 

и  « 

1  февраля 

0 

5919 

2  февраля 

2143 

5984 

3  февраля 

895 

5965 

4  февраля 

0 

5972 

10  (соб.  ІТ). 

серія . 

О  6854 

1088  6896 

2418  6900 

О  6872 

О  6919 


Имѣя,  съ  одной  стороны,  въвиду  существующее  въ  ли- 
тературѣ  указаніе,  на  то  что  дѣйствіе  воды  на  п.ііот- 
ныя  составныя  части  мочи  различно,  смотря  по  тому,  вво- 
дится-ли  вода  въ  большомъ  количествѣ  заразъ  или  малень- 
кими порціями  въ  нѣсколько  разъ,  и  яселая,  съ  другой  сто- 
роны, опредѣлить,  какое  участіе  въ  эффектѣ  воды  на  газо- 
обмѣнъ  принймаетъ  механическое  растяженіе  желудка  и 
кишокъ,  обусловливаемое  вливаніеыъ  заразъ  большой  массы 
жидкости,  я  прибѣгъ  къ  введенію  воды  небольшими  коли- 
чествами по  нѣскольку  разъ  въ  сутки. 

Послѣдняя  варіація  дала  мнѣ  также  возможность  вво- 
дить моимъ  собакамъ  тѣ,  можно  сказачъ,  громадныя  коли- 
чества воды,  о  которыхъ  я  упоминалъ  выше. 

Но  не  взирая  на  то,  что  я  примѣнялъ  это  сопряжен- 
ное съ  большими  неудобствами      видоизмѣненіе  къ  по- 

')  Жовіег,  НпіегзисЬепйеп  пеЪег  ііеп  ЕіпПизз  ѵот  Тгіпк^аззег  аиі'  (Іеп 
ЗіойѵтесЬезеІ  (АгсЬіѵ.  Г.  тѵ.  Неіікипае,  Ш,  3,  1857). 

О  Опыты  приходилось  прерывать  также  въ  ночиое  время;  перерывы  дѣ- 
лалнсь  черезъ  5—7  часовъ. 
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становкѣ  многихъ  (15)  опытовъ,  я  тѣмъ  не  менѣе  не  могъ 
замѣтить  особенной  разницы  въ  эффектѣ  воды  въ  зависи- 
мости отъ  того,  вводилась-ли  она  маленькими  порціями  по 
нѣскольку  разъ,  или  въ  большомъ  количествѣ  заразъ. 

Не  удалось  мнѣ  также  выяснить  зависимость  газообмѣна 
отъ  температуры  вводимой  воды. 

По  крайней  мѣрѣ,  въ  тѣхъ  предѣлахъ,   въ  которыхъ 
температура  колебалась  въ  моихъ  опытахъ  (отъ  +  17  — 
+  39°  Ц.),  послѣдняя  сама  по  себѣ  не  оказывала  замѣт 
наго  вліянія  на  суточныя  величины  газообмѣна. 

Заканчивая  обзоръ  полученныхъ  мною  данныхъ,  счи- 
таю не  лишнимъ  сказать  пару  словъ  о  тѣхъ  перемѣнахъ, 
которыя  происходятъ  въ  общемъ  состояніи  животныхъ  при 
вливаніи  въ  лселудокъ  большихъ  количествъ  холодной  воды 
заразъ. 

У  собакъ  появляется  замѣтная  дрожь;  часто  онѣ  тутъ  же 
выводятъ  калъ  и  мочу  (иногда  во  время  самаго  введенія 
воды);  нерѣдко  наступаютъ  тошнотныя  двин;енія,  которыя, 
впрочемъ,  легко  удается  устраниіъ  развлеченіемъ  лшвот- 
наго,  какъ-то  поглаживаніемъ,  пристра"щиваніемъ  и  т.  п. 

Часто  замѣчается  усиленное  слюнотеченіе. 

До  того  рѣзвыя,  собаки  становятся  вялыми  и  апатич- 
ными. 

Посаікенныя  въ  аппаратъ,  онѣ  лолсатся  и,  свертываясь 
въ  клубокъ,  остаются  въ  такомъ  пололсеши  по  нѣсколько 
часовъ. 

Отъ  насильственно  введенной  имъ  водыонѣ,  впрочемъ, 
освоболсдаются  очень  скоро  учащениымъ  мочеиспусканіемъ. 

Иногда  мнѣ  удавалось  собрать  за  6  часовъ  такое  коли- 
чество мочи  (болѣе  1000  граммъ),  которое  превосходило 
собою  количество  введенной  собакѣ  до  того  воды- 

Испралшенія  становилились  полулшдкими  (рѣдко,  уча- 
щенными), но  на  слѣдующій  уже  день  снова  получали 
нормальную  консистенцію- 

Температура  іп  гес1;о  понилсалась,  хотя  не  всегда,  на 
нѣсколько  десятыхъ  градуса- 

Другихъпатологическихъ  явленій  мною  не  замѣчалось. 

Собаки  скоро  оправлялись  и  черезъ  5—6  часовъ  при- 
нимали свой  обычный  видъ,  а  на  слѣдующій  день  съ. 
удвоеннымъ  усердіемъ  съѣдали  свою  порцію-  Въ  пррме- 
жуткахъ  между  опытами  онѣ  замѣтио  прибывали  въ  вѣсѣ- 

Принявъ  во  вниманіе  все  вышесказанное  мною  при 
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оцѣикѣ  добы'іых7>  давныхъ,  я  позволю  себѣ  выразить  ре- 
;  зультаты  моихъ  опытовъ  въ  слѣдующихъ  положеніяхъ: 

1)  Введеніе  въ  лселудокъ  умѣренно-большихъ  количествъ 
воды  (около  100  і'раммъ  на  кило  вѣса  тѣла)  увеличиваетъ 
количество  выдѣляемыхъ  легкими  и  кожей  водяныхъ  па- 

■  ровъ,  но  не  измѣняетъсуточныхъ  величинъ  ни  выдыхаемой 
углекислоты,  ни  поглощаемаго  кислорода . 

2)  Вливаніе  въ  желудокъ  большихъ  количествъ  воды 
(150  —  200  граммъ  на  кило  вѣса  лсивотнаго)  обусло- 
ваетъ  увеличеиіе  количествъ  не  только  выдѣляемой  паро- 
образной воды,  но  и  выдыхаемой  углекислоты  и  воспри- 
нимаемаго  кислорода. 

3)  Дальнѣйшее  увеличеніе  количествъ  впрыскиваемой 
въ  желудокъ  воды  (до  300  граммъ  на  кило  вѣса  и  больше) 
не  сопровождается  прогрессивнымъ  увеличеніемъ  ни  кожно- 
легочной  перспираціи,  ни  напряженности  окислительныхъ 
процессовъ. 

4)  Голодаіощій  организмъ  реагируетъ  на  воспринимае- 
мую воду  сильнѣе,  чѣмъ  нормальный,  какъ  въ  отношеніи 
напі)яженности  окислительныхъ  процессовъ,  такъ  и  въ  отно- 
шеніш  теряемой  черезъ  кожу  и  легкія  парообразной  воды. 

5)  Въ  дни,  слѣдующіе  за  болѣе  или  менѣе  обильнымъ 
введеиіемъ  воды,  напряженность  окислительныхъ  процес- 
совъ въ  нормальномъ  организмѣ  уменьшается. 

6}  Дѣйствіе  воды  на  суточныя  величины  газообразныхъ 
продуктовъ  обмѣна  не  измѣняется  въ  зависимости  отъ  того, 
вводится-ли  она  въ  большомъ  количествѣ  заразъ,  или  не- 
большими количествами  нѣсколько  разъ  вътеченіе  сутокъ. 

7)  Температура  вводимой  воды  въ  предѣлахъ  отъ  +16" 
до  -1-39^.  суш,ественно  не  вліяетъ  на  газообмѣнъ. 

8)  Болѣе  или  менѣе  сильная  реакція  газообмѣна  на 
принятую  воду  находится  въ  зависимости  отъ  возраста, 
степени  упитанности  и  другихъ  индивидуальныхъ  свойствъ 
даннаго  живтнаго. 

9)  Насильственное  введепіе  въ  лселудокъ  даже  очень 
'  большихъ  количествъ  воды  (до  Ѵз  вѣса  тѣла)  хорошо  пе- 
1  реносится  нормальными  лшвотнными- 


IV. 


ПРОТОКОЛЫ  опытовъ. 


А. 


Надъ  голодающими  собаками. 


Опьгтъ  М  1.  Собака  I — молодой,  рынгій  кобель,  зубы  всѣ — бѣлые, 
цѣльные. 

І-ыя  сутки  голоданія.  (Собака  за  24  часа  до  опыта  отнята  отъ 
пищи  и  питья). 

ІТосал\ена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  40  мпнутъ  пополудни  12  де- 
кабря 1885  года. 

Вынута  изъ  аппарата  въ  2  ч.  45  м.  попол.  13  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ — 21  часъ  5  мпнутъ. 
Температура  комнаты=-|"14"Р- 
Разрѣягеніе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  6  дптр.  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,8''Ц.,  послѣ  опыта-|-38,2"  Ц, 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.        6480  грм. 

»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата    .  6370 
Потеря  въ  вѣсѣ  110  ^ 

За  время  опыта  ни  мочи,  ни  кала  не  выводила. 


» 


животное  выдѣлило: 

водяныхъ  паровь. 


103,209  грм. 
110,467  » 
103,696 


» 


> 


> 


углекислоты 
поглотило  кислорода  . 


Опытъ  2.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голодаиія. 
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Посажена  въ  аппарата  въ  2  ч.  25  м.  по  полудни  13  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  12  час.  дня. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  35  мин. 
Температура  комііаты-{-14"Р. 
Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 10  гат. 

Аппаратъ  вентилировалсн  со  скоростью  6  литр,  въ  міііі. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,2",  послѣ  опыта  4-38,3"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  поыѣщеиіемъ  въ  аппаратъ.    .    6360  гріі. 
»         »     тотчасъ  по  удаденіи  оттуда  ....    6280  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   .    .     80  » 

За  время  опыта  ни  мочи  ни  кала  не  выводила. 
»  »      животное  выдѣлило: 

»  »  водяныхъ  паровъ         84,735  грм. 

»  »  углекислоты    .    .    .    108,610  » 

»  >      поглотило  кислорода  ....    113,345  » 

Опытъ  М  3.  Собака  та-же. 
3-й  сутки  голодапія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  15  м.  14  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  12  ч.  15  мин.  15  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  19  часовъ 
Температура  комнаты-|-14''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 10  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  6  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-(-38,3,  послѣ  [-38,2о  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ    помѣщеиіемъ  въ  аппаратъ.    .    6110  граи. 
>         >     тотчасъ  по  удаленіи  оттуда  ....    6040  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   70  » 

За  время  опыта  ни  мочи,  пи  кала  не  выводила. 

*  >      животное  выдѣлило: 

*  »  водяныхъ  паровъ  .        62,641  грм. 
»  углекислоты  ....  100,400 

»  >      поглотило  кислорода    ....    9.3,641  > 

Опытъ      4.  Собака  та-же  ^). 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
воды  4-60  граимъ  1;''+18"'  Ц. 


')  Въ  этомъ,  какъ  и  въ  слѣдуіощихъ  двухъ  опытахъ,  наблюденіе  не  полное 
(ни  НіО,  ни  О,  не  опредѣдены)  всдѣдствіс  того,  что  собака  мочилась  въ  нахо- 
дяіщеся  внутри  аппарата  полкообравные  пох'лотители  съ  хлористымъ  кальціемъ 
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Посажена  въ  аппаратъ  въ  6Ѵ2  час.  вечера  23  декабря  1885  г. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  11  часовъ  дня  24  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  ІбѴа  часовъ. 
Температура  компаты-|-15''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  веитпдировадся  со  скоростью  6  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-(-38,6"  Д.  послѣ — 1-38,0  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .    6420  грм. 
>         »      тотчасъ  по  удалеиіи  изъ  аппарата.    .    6150  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   270  > 

За  время  опыта  пыдѣлила:  мочи    498  (?)» 

»       »         »  т>       кала  не  было 

»       »         »  »       водяныхъ  паровъ      .  .  » 

»       »         »  »       углекислоты   99,248  грм. 

»       »        »  »       поглотила  кислорода  .  . 

Опытъ  М  5.  Сабака  та-же. 

2-  ыя  сутки  гододанія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  480 
граммъ  воды  1,''-{~22''  Ц. 

Насажена  въ  5  час.  пополудни  24  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  1  часъ  дня  25  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  20  часовъ. 
Температура  комнаты-І-ІбТ. 
Разрѣяіеніе  въ  аппаратѣ — 12  шт. 

Аппарйтъ  вентилировался  со  скоростью  6  литр,  въ  м. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,4''  Ц.,  послѣ-|-38,4''  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщен.  въ  аппар  6110  граммъ. 

»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппар.  .  .  6100  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   10  * 

За  время  опыта  выдѣдила  мочи  .   .   .      .  •     ^ОЬ  граммъ  (?). 

»  »  »         кала   не  было. 

»  »  >        водяныхъ  паровъ  — 

,  »  5.         углекислоты     .    .      94,750  граммъ. 

»  »      поглотила  кислорода.    ...        —  » 

Опытг  М'  6.  Собака  та-же 

3-  іи  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  500  граммъ  воды 
Г+240Ц. 

Впослѣдствіи  возможность  этой  случайности  была  устранена  тѣмъ,  что  нпж- 
пяя  часть  передней  стѣнки  футляра  для  овпапенннхъ  поглотителей  была  ва- 
мѣиена  сплошпымъ  жестяпымъ  листомъ  вмѣсто  проволочной  сѣтки. 


—  -45  — 


Посажена  въ  аппаратъ  въ  б  час.  42  мин.  вечера  25  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  1  часъ  10  мин.  дня  26  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  18  часовъ  28  минутъ. 
Температура  комнаты-|-11°Р- 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  6  литр,  въ  мни. 
Температура  собаки  до  опыта-І-ЗВДТІ,.,  послѣ-|-37,9°Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    .5930  грм. 
>         >      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппар.     .    5880  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   50  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  471  » 

>  кала  не  было 

»        водяныхъ  паровъ  .    .  » 

>  углекислоты  ....       82,177  > 
»      >          »      поглотила  кислорода    ....  — 

Опытъ  М  7.  Собака  та-же. 
1-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
570  граммъ  воды  І^-І-ІбЩ. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  часовъ  вечера  15  января  1886  г. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  1  часъ  30  мин.  16  января. 
Пробыла  въ  апиаратѣ  ІЭУг  часовъ. 
Температура  комнаты-І-ІЗ^Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  6  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-(-38,7°Ц.,  послѣ-|-38,7Щ. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    6590  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    6600  » 

Прибыль  въ  вѣсѣ   10  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  441  > 

»        кала  не  было 

»        водяныхъ  паровъ  .    .      98,591  > 
»        углекислоты  ....    120,705  > 
•>      »  >     поглотила  кислорода    ....    100,296  » 

Опытъ  Л"  8.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Передъ    посадкой    въ    аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
640  граммъ  воды  го-І-ІВ"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  25  мин.  вечера  16  января. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  2  часа  дня  17  января. 

4 
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Пробыла  въ  аппаратѣ  19  часояъ  35  минутъ. 
Температура  комнаты  -}-  13°Р. 
Разрѣшеніе  въ  апиаратѣ — 13  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  6  литровъ  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-|-38,70Ц.,  послѣ-}-38,0"Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеыіемъ  въ  аппаратъ .    .    6330  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  нзъ  аппарата   .    6235  ; 

Потеря  въ  вѣсѣ     95 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи   ....      635  >• 
»  »  »  »         кала  .    .    .    .    пе  было 

»  »  »  '    водииыхъ  паровъ.    89,446  » 

>  г-  »  »  углекислоты  .    .    .  101,383  > 

>•  поглотила  кислорода  .    .    .    95,829  » 

Опытъ  Л?  9.  Собака  та-же. 
0-и  сутки  голодапія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  580 
граммъ  воды  1° -\-  ІЗ^^Ц. 

Посаяіена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  55  м.  веч.  17  января. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  час.  35  мин.  17  января. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  20  часояъ  40  мпн. 
Температура  комнаты  -{-13»  Р. 
Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 12  шт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  м. 
Температура  собаки   до  опыта  -{-38,4''  Ц.,  послѣ  [-38,2'^  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніеиъ  6180 

»         і      тотчасъ  по  удалеыіп  нзъ  аппарата  .   .  6210 

Прибыль  въ  вѣсѣ   •    30  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   444  > 

»         »  »         кала  не  было  > 

»     »         »  »         водяныхъ  паровъ  .   .   .  80,802  » 

»      »         »  *         углекислоаы   97,553  » 

>         »      поглотила  кислорода   72,355  » 


Опытъ  Л«  Ю.  Собакі»  II — кобель,  дворняжка,  зубы  всѣ — цѣдьные 
бѣлые. 

1-ыя  сутки  голодапія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.   пополудни   27  мая  1886  г. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  20  мпн.  28  мая. 
Пробыла  въ  аппарат'!}  23  часа  20  мпн. 
Температура  комнаты-}-15"  Р. 
Разрѣжоніе  въ  аппаратѣ — 16  тт. 
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ѵѴппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-39,6'' Ц.,  послѣ  опыта -)-39,3°  Ц, 
Вѣсъ  собаки  передъ  поыѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  9220  грм< 
тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  .  9080  » 


Потерн  въ  вѣсѣ  •  140  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочп  ^  .  не  было  » 

»     ).        »  .>        кала  не  было  > 

»        водяныхъ  паровъ  .    .    .  117  085  » 

углекислоты    175,912  > 

»         »     поглитила    кислорода    і 52,997  » 


Опытъ  М  11.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  5  мин.  пополудни  28  мая. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  45  мин.  29  мая. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  40  ыинутъ. 
Температура  комнаты  -{-13^'  Р. 
Разрѣжеыіе  въ  аппаратѣ — 16  шш. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мппуту. 
Температура  собакидо  опыта  -|-39,3°  Ц.,  послѣ  опыта -|-39,2<*Ц, 


В'іісъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  8750  гри. 

>        >     тотчасъ  по  удаленііі   іізъ  аппарата   .  8620  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  130  > 

За  вреіМя  опыта  выдѣлила:  мочи  не  было  > 

і,;іла  не  было  » 

>  водяны.чъ  паровъ.        .  102,640  >> 

»        углекислоты    ....  152,161  <; 

поглотила  кислорода   124,801  » 


Опытъ  ^\?  12.  Собака  та-же. 
3-іи  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  45  мин.  веч.  29  мая. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  ч.  20  м.  пополудни  30  мая. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  20  часовъ  35  мииутъ. 
Температура  комнаты  -|-13*'  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 16шт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта -|-39.4"Ц.,  послѣ  опыта-|-39,0'^Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  8480  грм. 

■»  »  тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  8400  > 
Потеря  въ  вѣсѣ  80  » 
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За  время  опыта  выдѣлнла:    мочи  це  быліі 

*        »         »  »  кала  не  было 

->        і         »  »         водяиыхъ  иаровъ.    •    82,037  > 

»         »  »         углекислоты    .    .    .  125,307 

>        »         »      поглотила  кислорода     ....  127,344 


Опытъ  М  13.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратахъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
1120  грамиъ  воды  г»-)-  210Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  ч.  35  м.  пополуд.  23  іюля. 
Вынуты  изъ  аппарата  въ  2  часа  35  м.  дня  24  іюля. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ. 
Температура  коынаты-|-16''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-39,9'',  послѣ  опыта  -{-37,7"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  посадкой  въ  аппаратъ.    .    .    .    9300  > 
»         »    тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .    .    9080  > 


Потеря  въ  вѣсѣ   220  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  1102  > 

»      »     •    »  »         кала  не  было 

і      >'         »  >         водяныхъ  паровъ  .    .    159,112  >• 

»      »         ^  »         углекислоты  ....    212,206  » 

;>      »         3      поглотила  кислорода  133,318  > 


Переводя  послѣднія  цифры  на  кило  вѣса  животнаго  за  24  часа 
получимъ:  Н20=:19,553,  СО2--'  26,139  и  02=16,383  грамма. 

Въ  2  часа  35  мин.  дня  24  іюля  найдено,  что  движеніе  воздуха 
во  2-ыъ  рядѣ  поглотителей — замедлено,  а  въ  1-мъ  вовсе  прекра- 
щено', собака  дышала  съ  трудомъ,  но  тотчасъ  я;е  по  удаденіи  изъ 
аппарата  оправилась;  на  стѣнкахъ  ящика  оказалась  влага;  шерсть 
собаки  тояш  была  влажная. 

Цифровыя  даиныя  этого  опыта  не  вошли  въ  таблицы  при 
общемъ  обзорѣ. 

Опытъ  М  14.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1020 
грамиъ  воды  1і"-|-21"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  веч.  24  іюля. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  въ  3  ч.  поподни  25  іюля. 
Пробыла  въ  аипаратѣ  21  часъ. 
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Температура  комнаты-|-28°Р. 
Разрѣженіевъ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -1-39,2"  Ц.,послѣ  опыта  4-39,6"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  9030  грм. 
»         »    тотчасъ  по  удаленіи  пзъ  аппарата   .    .  8960  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  70  > 

За  время  опыта  выдѣдила:    мочіі   842  » 

,       »         »  >  кала    » 

,4        >        »  >  водяныхъ  паровъ.    .    175,584  > 

>        »  »  углекислоты    .    .    .    149,585  » 

»       >        >  поглотила  кислорода    ....    77,169  (?)» 

Послѣдняя  цифра  несоразмѣрно  мала,  повпдимоиу,  вслѣдствіе 
вкравшейся  ошибки  при  взвѣшиваніи  собаки. 

Опытъ  №  15.  Собака  та-же. 
3-й  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  жедудокъ  1030 
граммъ  воды  1;"-|-21"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  40  м.  25  іюля. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  50  м.  попол.  26  іюля. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  2і  часъ  10  минуть. 
Температура  комнаты  -)-18"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литръ  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-39,6"  Ц.,  послѣ  опыта  -)-39,4<'  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  8770  грм. 

>  »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    .  8660  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   ..ПО  » 

За  время  опыта  выдѣдила:  мочи   970  > 

>  >         >  »  кала  не  было  > 

»      »         >  >  водяныхъ  паровъ.    .    .  157,043  > 

>  »  »  »  углекислоты  ....  166,529  > 
»      »         »      поглотила  кислорода   153,572  > 

Опытъ  №  16.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1030 
граммъ  воды  і''-\-20°  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  10  м.  вечара  19  ноября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  ч.  20  м.  20  ноября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  10  мин. 


—  50  — 


Температура  комнаты-І-ІвТ. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  гага. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  ыин. 
Температура  собаки  до  опыта  -{-39,5"  Ц.,  послѣ  опыта  -\-'Л9Л°  Ц 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  9340  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленін  изъ  аппарата .    .  9070  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  ,    .    .    .    270  > 

За  время  опыта  выдѣлпла:  мочи  ]092  > 

»      »         »  »  кала  не  было  )- 

»          водяныхъ  паровъ.    .    .  177,76.'і  > 
»          углекислоты     ....  177.097  » 
»  л       поглотила  кислорода    146. 8Н2  > 


Опыіпъ  Лі;  17.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 
Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1060 
граммъ  воды  1;"'-[-21*'  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  ч.  55  мин.  веч.  20  ноября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  б  ч.  55  м.  21  ноября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  24  часа. 
Температура  комнаты  -|-18''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 10  гага. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-39.4'^  Ц.,  послѣ  опыта  -[-39,1  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніе.чъ  въ  аппаратъ    .  9040  грм. 
;>         »       тотчасъ  по  удаленіп  пзъ  аппарата  .  8900  » 


Потеря  въ  вѣсѣ  140  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   980  > 

»      »        »  »  кала  не  было  » 

»      »         >  »  водяныхъ  пар()въ    .    .  202,429  > 

»      »         »  »  углекислоты    .  .  184,241  у 

»      »         »     поглотила  кислорода   166,670  » 


Опытъ  Л  18-  Собака  та-же. 
3-ьи  сутки  голоданія. 
Передъ  посадкой  въ  аппара  іъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  812 
граммъ  воды  1"  -|-23  Ц. 

Посажена  въ  въ  аппаратъ  въ  7  час.  30  м.  веч.  21  ноября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  вечера  22  пояГіря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  30  мин. 
Температура  комнаты  -{-гО"  Р. 
Раарѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 12  іпга. 
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Аппаратъ  вентилиривался  со  скоростью  4  литр,  въ  мпіг. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,6''  Ц.,  посдѣ  опыта4-39,3"  Ц 


Вѣсъ  собаки  перед7>  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  8828  грі 

з>         »      тотчасъ  по  удалопіп  изъ  аппарата   .  8950  » 

Прибыль  въ  вѣсѣ  122  > 

За.  время  опыта  выдѣлила:  мочп  525 

кала  не  было  » 

г       >          :             »        водяныхъ  паровъ   .    .    144,689  > 

углекислоты  ....    151.171  > 

поглотила  кислорода  13().8()0  > 


Опыть  №  19.  Собака  Ш — кобель,  дворняга,  зубы  всѣ — бѣдые, 
цѣльные. 

1-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  б  часовъ  веч.  9  декабря  1886  г. 
Выиута  изъ  аппарата  въ  5  час.  40  м.  10  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа  40  мин. 
Температура  комнаты  -(-  16"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Аппаратъ  вочггилпровался  со  скоростью  4  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,8"  Ц.,  послѣ  опыта-(-:^9,б"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣіценіемъ  въ  аппаратъ  .  10150  грм. 


•»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  9890  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   260  > 

За  время  опыта  выдѣлпла:  мочн   45  > 

»                     кала   не  было  > 

»                     водяныхъ  паровъ .    .  155,188  » 

>                                      углекислоты.    .    .    .  198,971  » 

»       »          »      поглотила  кислорода    ....  139,159  » 


Въ  этоиъ,  какъ  и  въ  слѣдующихъ -пяти  опытахъ  (Л"»  19 — 24) 
нутренняя  поверхность  стѣнокъ  аппарата  по  удаленіи  собаки  ока- 
адась  покрытою  влагой,  что,  естествеипо,  должно  было  отозваться 
иа  точности  цифръ  для  11,0  и  который  поэтому  и  не  вошли  въ 
таблицы  при  общемъ  обзорѣ.  Въ  дальнѣйшпхъ  опытахъ  возмож- 
ность подобной  случайности  была  устраирна  усиленіемъ  вонтп.тяцін 
ДО  8  литр,  въ  мин. 

Онытъ  Л"  20.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  7  часовъ  10  м,  10  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  6  час.  10  мин.  веч.  11  декабря. 
Пробыла  въ  аііпаратѣ  23  часа. 
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Температура  комнаты -|- 18''  Р. 
Разрѣн>-еніе  въ  аппаратѣ  —  12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,б"  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,4»  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеиіемъ  въ  аппаратъ    .  9720  грм. 
»      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  9470  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   250  » 

За  время  оцыта  выдѣлііла:  мочи   15  » 

*  »  »        кала  не  было  > 

*  "  »  »  водяныхъ  паровъ  .  .  202,303  » 
*  »  углекислоты  ....  186.542  » 
»  »      поглотила  кислорода   153,845  » 

Опытъ  Л°  21.  Собака  та-ше. 
3-іи  сутки  голоданія. 

Посаях-ена  въ  аппаратъ  въ  7  час,  40  м.  11  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  веч.  12  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  20  мин. 
Температура  комнаты     16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-[-39,4''  Ц.,  послѣ  опыта-}-39,6''  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  9300  грм. 
»         л      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  9120  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  180  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   9  » 

»  »        кала  не  было  » 

»  »  водяныхъ  паровъ  .  .  143,813  > 
»  >  углекислоты  ....  154,448  > 
»      поглотила  кислорода   127,261  » 

Опытъ  М  22.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голодаиія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
1000  граммъ  воды  г»  -\-  20»  Ц. 

Посая\'ена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  30  мин.  18  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  30  мин.  19  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  24  часа. 
Температура  комнаты -|- 20"  Р. 
Разрѣженіе  ьъ  аппаратѣ  — 12  тга. 

Аппаратъ  вентилиріівадся  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-4-39,9о  Д.,  посдѣ  опыта+39,2''  Ц. 
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Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеиіемъ  въ  аппаратъ  .  10150  грм 


»        >  тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата  .  9900  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   250  ,  » 

За  время  опыта  выдѣдида:  мочи   929  > 

»      »         »            »        кала   не  было  » 

)      »  >             »         водянныхъ  паровъ  .   ,  211,521  » 

>      »         »             >         углекислоты   205,695  > 

»      »         »      поглотила  кислорода   96,216  > 


Опытъ  Л"  23.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аипаратъ  собакѣ  введено  въ  желуді.къ 
1020  граммъ  воды  Ѵ>  -\-  20"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  7  час.  30  мин.  19  декабря. 
Вынута  пзъ  аппарата  въ  6  час.  30  мин.  20  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа. 
Температура  комнаты -|- 21"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-(-39,6°  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,0"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  9830  грм. 
»         >      тотчасъ  по  удаленіп  пзъ  аппарата  .,  .  9750  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   80  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   890  » 

>  »         »            »        кала   не  было  > 

>  »         •»             >         водяныхъ  паровъ  .   .   .  150,179  > 

»       »         >             >         углекислоты   177,379  > 

»       »         >      поглотила  кислорода   117,558  » 


Опытъ  №  24.  Собака  та-же. 
3-ьи  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
1050  граммъ  воды  1;-^20°Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  7  час.  10  мин.  20  декабря. 
Вынута  пзъ  аппарата  въ  4  часа  10  м.  21  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ. 
Температура  комнаты  -)-  20"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  4  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта  -\-  39,7°  Ц.,  послѣ  опыта  -|-  39,4°  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    9470  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіп  пзъ  аппарата.    9550  » 
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» 


Прибыль  въ  вѣсѣ  •    .  80 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   795  > 

>>  »  к  ада  не  было  > 

»      »  »  »        водяныхъ  паровъ  .    145,527  « 

углекислоты  .  161,932  > 

»      поглотила  кислорода   132,459  » 


»  »  » 

» 


Опытъ  М  25-й.  Собака  IV — молодой  кобель. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  50  мин.  ЗІ-го  августа  1888  іч 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  35  мии.  1-го  соитнчря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  45  мпнутъ. 
Температура  комнаты 16" 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тш. 

Аппаратъ  вентплировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 

Температура  собаки  до  опыта+38,4'' Д.,  послѣ  опыта+ЗЗ,,?"  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніеыъ  въ  аппаратъ.    6620  грм. 
>,         »      тотчасъ  по  удалеіііи  изъ  аппарата.  6480 

Поте]ря  въ  вѣсѣ  140  > 

За  время  опыта  выдѣіила:  мочи  не  было  » 

»      ,  »  »        кала  не  было  > 

;  »  »         водяныхъ  паровъ   .    137,924  » 

,      ,  »  ■!>         углекислоты  .    .    .    148,837  > 

»      поглотила  кислорода  .    .    .    ■    146,761  » 

Опытъ      ^б.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  20  мин.  1  сентября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  35  мин.  2  сеитябрн. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  15  мин. 
Температура  комнаты  +  15"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мии. 
Температура  собаки  до  опыта  +  38,7«  Д.,  послѣ  оиыга  -|-  38,8»  Д. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратѣ    .    6070  грм- 
>       тотчасъ  по  удалеиін  пзъ  апарата    .    5920  ? 

,т                л.  л  150  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  .   

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   но  оыли 

кала   не  было  >> 

водяныхъ  паровъ .    .  128,390  > 

»        углекислоты.    .    ■    .  142,54.)  » 

»      поглотила  кислорода.    ....  120,9-'-^ 
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Опытъ  М  37.  Собака  та-же. 
1-я  суткп  гододанія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  28  мин.  9  сентября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  3  мин.  10  сентября. 
Пробыла  въ  ашіаратѣ  21  часъ  35  мин. 
Температура  комнаты  -|-  14°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тш. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  лптр.  въ  мпн. 
Температура  собаки  до  опыта-}- 38,9°  Ц.,  послѣ  опыта -|- 38,8'*  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .    6370  грм. 

>         »      тотчасъ  по  удаленіп  иза  аппарата    .    6220  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   150  » 

За  время  опыта  выдѣлида:  мочи  не  было  » 

»  »  кала  не  было  >^ 

»         »  »  водяныхъ  паровъ       .  139,453  > 

»  »  углекислоты  ....  150,463  » 

)•         )■      поглотила  кирл(ірода  ІЗП.ПІИ  » 


Опытъ  М  38.  Собака  та-же. 
2-11  суткп  солоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  35  мпи.  Ю  сентяори. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  55  мин.  1 1  сентибря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  20  мин. 
Температура  комнаты-(-іЗ°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мпи. 
Температура  собаки  до  опыта-{-38,8°  Ц.,  послѣ  опыта -|- 38,4"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  иомѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    .    6200  гри. 
;         :■>      тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата.    .    6070  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  130  » 

?>;і  время  опыта  выдѣлила:  мочи  не  было  » 

»         >  »         кала  не  было  » 

»  »  >  водяныхъ  паровъ.  .  .  124,062  » 
>  »  »  углекислоты  ....  145,449  » 
»         »      поглотила  кислорода  139,511  » 


(кіытъ  Л"  29.  Собака  та-же. 
1-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аииаратѣ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1046 
граммъ  воды  Ц. 
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Посажена  въ  аппаратъ  въ  4  часа  55  мин.  пополудни  17  сентября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  10  мпн.  пополудни  18  сентября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа  15  мин. 
Температура  комнаты -|- 13°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14.  гат. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин 
Температура  собаки  до  опыта -[-38,6°  Ц.,  послѣ  опыта -|- 38,4"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  ацпаратъ.  6044  грм. 

»          тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  6060 

Прибыль  въ  вѣсѣ   16  " 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  ......  876  » 

»          »             »          кала   не  было  » 

»          »             »         водяныхъ  паровъ    .  156,934  > 

»          у             »          углекислоты  .    .    .  170,181  > 

»          »     поглотила  кислорода   173,115  » 


Опытъ  М  30.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1160 
граммъ  воды  1°-|-1б  Д. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  45  мин.  18  сентября. 
Вынута  изъ  апарата  въ  3  час.  50  мин.  І9  сентября. 
Пробыла  въ  аппарахѣ  22  часа  5  мин. 
Температура  комнаты  -|-  14"Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  гат. 

Аппаратъ  вентиллировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,8"  Д.,  посдѣ  опыта-|-38,7''  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .  5770  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  5600  > 


Потеря  въ  вѣсѣ  1'0  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  1191  » 

»  »  >        кала  не  было. 

>          >  »        водяпыхъ  паровъ  .    .    149,992  » 

»          >  »         углекислоты  ....    151,416  » 

»  »       поглотила  кислорода   162,408  » 


Опытъ  Л  31.  Собака  та-же. 
1-я  суткп  голоданія. 

Передъ   посадкой   въ  аппаратъ  собакѣ   введено   въ  желудокъ 

600  грм.  воды  1;"+16°  Д. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  4  часа  45  мпн.  23-го  сентября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  55  мпн.  24-го  сентября. 
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Пробыла  в'ь  аппаратѣ  23  часа  10  мпч. 
Температура  комнаты-[-13'^  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14. 

Аппаратъ  вентиллировадся  со  скоростью  8  метр,  въ  миннуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,8°  Ц.,  поелѣ  опыта-)-38,4"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .  6020  ірм. 
»        »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  6150  » 


Прибыль  въ  вѣсѣ   130  ) 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   310  » 

>  »  »        кала   не  было. 

»  »  »        водяныхъ  паровъ  .  .  146,571  » 

»  »  »         углекислоты    ....  162,617  » 

»  >       поглотила  кислорода   149,188  » 


Опытъ  Л»  32.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  жедудокъ 
600  грм.  воды  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  15  мин.  пополудни  24  еентябрі. 
Вынута  пзъ  аппарата  въ  4  часа  10  мин.  пополудни  25  сентября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  55  мин. 
Температура  комнаты-|-і  3°  Р. 
Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 14. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  метр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-)-39,0"  Ц.,  послѣ  опыта-)-Б8,8''  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  5710  грм. 
■»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .  5560  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   150  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочіі   612  » 

»      »          »            »        кала   не  было. 

»      '           >             з>        водяныхъ- паровъ   .    .  128,647  » 

3           »             >        углекислоты  ....  143,442  » 

»          »       поглотила  кислорода   134,089  » 


Опытъ  М  33.  Собака  та-же. 
1-я  сутки  голодаиія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудоьл 
530  грм.  воды  31'Ч-1Ь'  Ц. 

Посаягена  въ  аппаратъ  въ  9  час.  15  мин.  веч.  7  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  15  мин.  пополудни  8  октябри. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  19  часовъ. 
Температура  комнаты-|-13''  Р. 
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Газрѣжеыіе  въ  аппаратѣ — ]4  тт. 

Аппарата  вентилировался '  со  скоростью  8  метр,  въ  мии. 

Температура  собаки  до  опыта-|-38,4''  Ц.,  посдѣ  опыта+38,&''  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ .  .  0410  грм. 
»         »      тотчас7>  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .  6330  » 

Потеря  въ  вѣсѣ .  80  > 

За  время  опыта  выдѣдила:  мочи  461  » 

»      »  ,.  »       кала  не  было. 

»  ^>  водяныхъ  паровъ  .  .  129,597  > 
»  ■,.  »  »  углекислоты  ....  140,393  » 
»      »  ^      поглотила  кислорода  1  •.'0,990  > 

Опытъ  Л°  34.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданіи. 

Передъ   посадкой   въ  аппаратъ   собакѣ   введено   въ  жедудокъ 

1040  грм.  воды  г°-[-16"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  50  мин.  веч.  8  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  5  мпи.  9  октября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  15  мин. 
Температура  комнаты-{-13  Р". 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  шш. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  метр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта+ЗЭД"  Д.,  послѣ  опыта+39,1°  Д. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  6070  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата. 

Прибыль  въ  вѣсѣ  •    .  , 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  

«      «  »  »  кала   

,       ,  »  >       водяныхъ  паровъ 

,5.  углекислоты  . 

2,      »  3»     поглотила  кислорода  .    .  . 


6080  » 
10 
758 
не  было. 
163,436 
161,849 
152,285 


Опытъ  №  35.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  галаданія. 

Начало  опыта  въ  б.часовъ  55  мип.  23  октября. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  жедудокъ  зондъ. 

1-  ый  перерывъ  отъ  1-го  часа  до  1  ч.  5  мин.  ночи. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

2-  ой  перерывъ  отъ  8  час.  10  мин.  до  8  час.  15  мин.  утра  24  октяоря. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

Конецъ  опыта  4  часа  25  мии.  24  октября. 
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Опытъ  продолжался  21  часъ  20  иинутъ. 
Температура  комнаты-|-1б"  Р. 
Разрѣжеыіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  лптр.  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,1°  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,9*  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  6420  грам. 

»         >      тотчасъ  по  удаденіи  пзъ  аппарата.  .  6270  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   150  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлііла 

»           »           »        мочп:  виѣ  аппарта    .    .  —  >- 

»          >          »     въ  аппарат'!;  .    .  —  » 

»          »        кала  внѣ  аппарата  .    .  —  » 

»          »                     >     въ  аппаратѣ    .    .  — 

;>           >           V         водяяыхъ  паровъ    .    .  140,2(5(1  » 

>.                   углекислоты    ....  149,89У  > 

поглотила  кислорода    .  140.159  » 


Опыта  М  36,  Сабана  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  7  часовъ  5  мин.  веч.  24  октября 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣвведенъ  въ  желудокъ  зондъ. 

1-  ый  перерывъ  отъ  1  часа  30  мин.  до  1  ч.  35  мин.  ночи. 
Собакѣ  введенъ  зонъ. 

2-  ой  перерывъ  отъ  8  час.  40  мин.  до  8  чач.  45  мин.  утра. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  50  мин.  25  октября. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  35  мпнутъ 
Температура  комнаты -|-1б°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 34. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта+39,1*»  Д.,  послѣ  опыта-|-  8,8"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщепіемъ  въ  аппаратъ    .     6160  грам. 

»        >      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппаратѣ  .     6030  >■ 

Потеря  въ  вѣсѣ   130  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлида: 

»  »  >     мочи  внѣ  аппарата.    .    .    не  было  » 

>'  »  »       >    въ  аппаратѣ  ...         »  » 

»  >  >>     кала:  внѣ  аппарата    .    .         »  » 

*  »  >         »  въ  аппаратѣ  '.         »  > 

»  »  >         водяныхъ  паровъ    .    .    125,752  > 

'■  »  >        углекислоты   ....    144,767  » 

»  >  >'         поглотила  кислорода   .    140,519  » 
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Опытъ  Л?  37.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  7  часовъ  5  мин.  веч,  2  ноября. 
Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  440 
граммъ  воды  і°  -\-  16"  Ц. 

1-ый  перерывъ  отъ  1-го  часа  20  мин.  до  1  ч.  30  мин.  ночи. 
Введено  воды  400  граимъ-}-16"  Ц. 

2-й  перерывъ  отъ  8  час.  20  мин.  до  8  час.  30  мин.  утра. 
Введено  воды  400  граммъ-(-1б°  Ц. 

Всего  за  время  опыта  вредено  воды  1240  граммъ-[-ІВ.  Ц. 
Коііецъ  опыта  въ  5  час,  45  мин.  веч.  3  ноября. 
Опытъ  продолжался  22  часа  20  мпнутъ. 
Температура  комнаты-(-16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоррстью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-(-38,6  Ц.,  послѣ  опыта-)-38,5''  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ     .    .  6150  грм. 

»         »      тотчасъ  по  удаленін  изъ  аппарата   .    .  6330  » 

Прибыль  въ  вѣсѣ  180  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

»  »  »      мочи:  внѣ  аппарата   .    .        —  > 

»  5  з>        »      въ  аппаратѣ.    .    .        854  > 

»  »  »      кала:  внѣ  аппарата   .    .        —  > 

»  »  V       »     въ  аппаратѣ.    .    .        —  » 

»  ;>  »      водяныхъ  паровъ  .    .        195,160  > 

3  »  »      углекислоты   166,671  » 

»  »  »      поглотила  кислорода   .    ,    155,831  > 


Опытъ  Л°  38-  Собака  та-я;е 
2-ыя  сутки  голодапія. 

Начало  опыта  въ  7  час.  20  мин,  веч,  3-го  ноября. 
Передъ  посадкою  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  300 
граммъ  воды  Д. 

1-  ый  перерывъ— отъ  1  часа  30  мпн.  до  1  час.  40  мин.  ночи. 
Введено  воды  300  граммъ-}-1б''  Д. 

2-  ой  перерывъ — отъ  8  час.  45  мин.  до  8  час.  55  мин. 
Введено  воды  300  граммъ-{-1б"  Д. 

Всего  введено  за  время  опыта  воды  900  граммъ-|-1б'  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  о  час.  30  мин.  вечера  4-го  ноября, 
Опытъ  продолжался  21  час.  50  мипутъ. 
Температура  комнаты-|-16"  Р. 
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Разрѣжеыіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппарата  веитплировадся  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 

Температура  собаки  до  опыта-І-ЗВіб^Ц.,  послѣ  опыта-)-38,6°  Ц. 

Вѣсъ  собаки  перѳдъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .    .  5980  грм. 

»        »     тотчасъ  по  удаденіи  изъ  аппарата   .    .  5990  » 

Прибыль  въ  вѣсѣ  10  » 

За  время  опыта  выдѣлила: 

»          »          »      мочи:  внѣ  аппарата.    ...    —  » 

»          »          »       >      въ  аппаратѣ ....    714  > 

»          »          »     кала:  внѣ  аппарата    ...    —  » 

3          »          »        »     въ  аппаратѣ  .    .    .    .  ^ —  » 

»          >          »     водяныхъ  паровъ  .    .    .    162,825  » 

»          »          »     углекислоты                      157,872  » 

»          »          »      поглотила  кислорода  .    .    144,127  » 

Опытъ  Л?  39.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  7  час.  55  мин.  веч.  15  ноября. 
Передъ   посадкой   въ  аппаратъ   собакѣ    введено  въ  желудокъ 
250  граммъ  воды  1"  + 16°  Ц. 

1-  ый  перерывъ — отъ  1  часа  55  мин.  до  2  час.  5  мин.  ночи. 
Введено  воды  350  граммъ  -|- 16°  Ц. 

2-  ой  перерывъ — отъ  8  час.  10  мин.  до  8  час.  25  мин.  утра. 
Введено  воды  300  граммъ-)- 16°  Ц. 

Всего  введено  за  время  опыта  воды  900  граммъ -|- 16°  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  5  час.  30  мин.  пополуд.  16  ноября. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  10  минутъ. 
Температура  комнаты -|- 16*'  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  —  16  тт. 

Аппаратъ  вентилировадсл  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,5''  Ц.,  послѣ  опыта-[-38,6°  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  . 

.  62.50 

грм 

тотчасъ  по  удаденіп  изъ  аппарата. 

.  6050 

Потеря  въ 

вѣсѣ 

200 

За  время  опыта 

собака 

выдѣлила: 

>  > 

> 

мочи:  внѣ  аппарата.  .  . 

.  40 

» 

э  » 

» 

»     въ  аппаратѣ  .  .  . 

.  868 

» 

»  » 

> 

» 

кала:  внѣ  аппарата.  .  . 

» 

» 

»     въ  аппаратѣ  .  .  . 

» 

»  » 

» 

> 

187,588 

» 

»  » 

156,510 

» 

> 

поглотила  кислорода  .  . 

.  152,098 

» 

—  62  — 


Опытъ  Л»  40.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  гододанія. 

Начало  опыта  въ  7  час.  55  мин.  веч.  16  ноября. 
Передъ   посадкой   въ   аппаратъ   собакѣ   введено   въ  желудокъ 
400  граммъ  воды     + 18"  Ц. 

1-  ый  перерывъ — отъ  2  час.  15  мин.  до  2  час.  30  мин.  ночи. 
Введено  воды  400  граммъ  -(- 18"  Ц. 

2-  ой  перерывъ — отъ  8  час.  35  мин.  до  8  час.  50  мин.  утра. 
Введено  воды  400  граммъ  4- 18"  Ц. 

Всего  введено  за  время  опыта  воды  1200  граммъ  -|- 18"  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  17  ноября. 
Опытъ  продолжался  19  часовъ  35  минутъ. 
Температура  комнаты -}- 16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-(-39,0"  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,2"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣш;еніемъ  въ  аппаратъ  .  .  5740  грм. 
>         >      тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата  .  .  5710  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   30  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

»         »  »      мочи:  внѣ  аппарата   .  .  .   680  » 

д       »         »  »         »     въ  аппаратѣ  ....   410  > 

»       »         »  »      кала:  внѣ  аппаратѣ.  ...     —  » 

»       »         »  »         »     въ  аппаратѣ  ....     —  » 

»       »         »  »      водяныхъ  паровъ   139,232  » 

»       »         »  »      углекислоты   136,470  > 

>       »        »  >     поглотила  кислорода  .  .  .   135,702  » 


Опытъ  М  41.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  б  чае.  40  мин.  веч.  5  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  40  мин.  веч.  6  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа. 
Температура  комнаты  -\- 15"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 16  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-{-38,7"  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,5"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  6160  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .  6000  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  160  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   —  > 
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!  За  время  опыта  выдѣлила:  кала   —  грм. 

»  »  »        водяныхъ  паровъ  .  .  .  150,232  » 

»     5.  »  >        углекислоты   162,215  » 

»      »  »      поглотила  кислорода   152,447  » 


Опытъ  ^^?  43.  Собака  та-же. 
:2-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  вѣ  7  час.  30  мин,  веч.  6  декабря. 
! Вынута  изъ  аппарата  въ  6  час.  30  мин.  7  декабря. 
!  Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа. 
'Температура  комнаты  -\- 16°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 14  тіп. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
'Температура  собаки  до  опыта-}-39,0'*  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,7''  Ц. 
ІВѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  5860  грм. 
»         »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата .  .  5725  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   135  ■^ 

;3а  время  опыта  выдѣлила:  мочи   —  » 

>      >          >            »        кала   —  » 

»      >          »            »        водяныхъ  паровъ  .  .  .  134,767  > 

»      »          »            »       углекислоты   138,670  » 

•і      »          »      поглотила  кислорода   138,437  » 


'  Опытъ  М  43.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
ГО  граммъ  воды  1°-{-39'>Ц. 

I  Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  35  мин.  вйч.  18  декабря. 

1  Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  35  мин.  веч.  19  декабря. 

I  Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа. 

1  Температура  комнаты  -|-  15*  Р. 

і  Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 10  тт. 

'■  Показаніе  гигрометра  55. 

!  Температура  въ  аппаратѣ  -|- 16"  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
1  Температура  собаки  до  опыта-|-38,5"  Д.,  послѣ  опыта-]-38,5''  Ц. 
1  Вѣсъ  собакп  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ .  .  6346,5  грм. 
>        »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  6391,0  » 

і  Прибыль  въ  вѣсѣ   44,5  >, 

■іЗа  время  опыта  выдѣлила:  мочи   445  > 

*  »  >  >        кала   —  > 

*  *  '  »        водяныхъ  паровъ.  .   .     150,064  > 

б* 
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За  время  опыта  выдѣлила:  углекислоты   175,605  гры 

»      »  »   .  поглотила  кислорода   175,169  > 

Опы7пъ  Ж'  44.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  желудок' 
1000  граымъ  воды  Іі^-І-ЗЭ"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  7  час.  10  мин.  веч.  19  декабря. 

Вынута  изъ  аппарата  въ  б  ч.  10  м.  веч.  20  декабря. 

Пробыла  въ  аппаратѣ — 23  часа. 

Температура  комнаты-І-ІбТ. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Показаніе  гигрометра  62. 

Температура  въ  аппаратѣ-{-1б''Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,9°Ц.,  послѣ  опыта-}-38,6°  I 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .      5955  гр> 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .     6193  » 


Прибыль  въ  вѣсѣ                                                     238  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи                                 615  > 

»         »            »        кала                               —  > 

»     »         »             »        водяныхъ  паровъ    .  .  137,339  » 

»      »         >            >         углекислоты                 166,537  в 

»     »         »      поглотила  кислорода                    156,876  » 


Опытъ  М  45.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  7  час.  10  мин.  веч.  27  делкбря. 
Передъ  посадкой  въ   аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудок 
200  граммъ  воды  ііО+ЗЭ^Ц. 

1-  ый  перерывъ— отъ  2  час.  10  мин.  до  2  час.  20  ыіш.  ночи. 
Введено  воды  200  граммъ-|-39''Ц, 

2-  ой  перерывъ — отъ  9  час.  10  мин,  до  9  час.  25  мин.  утра. 
Введено  воды  200  граммъ-І-ЗЭ^Ц. 

Всего  за  время  опыта  введено  воды  600  граммъ-І-ЗЭЩ. 
Еонецъ  опыта  въ  5  час.  10  мин.  веч.  28  декабря. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  35  минутъ. 
Температура  комнаты+Аб"?- 
Разрѣжепіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 
Показаніе  гигрометра — 68. 
Температура  въ  аііпаратѣ4-16"Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мни. 
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Температура  собаки  до  опыта-|-39,0*',  посдѣ  опыта -{-38,6'' Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  6089  грм. 

>         >      тотчасъ  по  удаденіи  оттуда  ....  6163,5  > 

Прибыль  въ  вѣсѣ   74,5  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи  внѣ  аппарата  120  » 

>       »         »            »        въ  аппаратѣ  ....  266  » 

.       »         »            »        кала:  внѣ  аппарата.    .  —  > 

»         »            »           »     въ  аппаратѣ  .    .  —  > 

»       »         >            »        водяныхъ  паровъ.  .    .  127,525  » 

5       »         »            »        углекислоты  ....  142,486  > 

/у       »         »      поглотила  кислорода   130,511  » 


Опытъ  Л?  46.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой   въ  аппаратъ   собакѣ  введено  въ  а-елудокъ 
ОО  граммъ  воды  I;»  -|-  39"  Ц. 
Посажена  въ  аппаратъ  въ  7  час.  30  м.  28  декабря. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  ч.  30  мин.  29  декабря. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа. 
Температура  комнаты-|-16*'  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  шт. 
Показаніе  гигрометра  58. 
Температура  въ  аппаратѣ-{-16"  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -{-38,9''  Ц.,  послѣ  опыта  -|-38,5"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  5960  грм. 
5         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    .  6159  > 


Прибыль  въвѣсѣ  ,    ...    199  » 

•  1а  время  опыта  выдѣлпла:  мочи   278  > 

'      »        »  '  кала  —  > 

»  »  водяныхъ  паровъ.    .    .  118,529  » 

"        »  »  уг.ііекислоты    ....  139,479  » 

»        »       поглотила  кислорода   135,008  > 


Опытъ  №  47.  Собака  V. — Кобель,  дворняга,  средпяго  возраста, 
/бы  всѣ — слегка  пожелтѣвшіе. 
11-ыя  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  ч.  5  мин.  веч.  26  сентября. 

Вынута  изъ  аппарата  въ  4  ч.  5  м.  27  сентября. 

Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа. 

Температура  комнаты  4-13°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тш. 
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Аппаратъ  вентилпровался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -\-ЗЬЛ<^  Ц.,  послѣ  опыта  -|-38,9  Е 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  8530  грі 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  8360  » 


Потеря  въ  вѣсѣ  170  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  —  , 

»      »        »            >          кала  —  , 

»      »         »            »          водяныхъ  паровъ    .    .  150,912  » 

»      »         »            »          углекислоты    ....  166,354  » 


»      2.         2)     поглотила  кислорода   147,266  » 

Опышъ  М  48-  Собака  та-же. 
2  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  въ  аппаратъ  въ  6  час.  5  зі.  веч.  27  сентября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  час.  5  мин.  вечера  22  ноября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  час. 
Температура  комнаты  -{-14''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-^-ЗЗэб"  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,8°  Ц 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  8180  грі 

»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  8040  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   140  ѵ 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   —  > 

»      »          »            »        кала   —  » 

»      »          »            »        водяныхъ  паровъ  .  130,419  » 

»      »          »            »        углекислоты  .    .  151,473  > 

»      »          »     поглотила  кислорода  .    .    .    .  141,892  » 


Опытъ  М  49-й.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Пѳредъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  9( 
граммъ  воды  1і°4"16  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  25  мпн.  4  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  5  мин.  5  октября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  40  мннутъ. 
Температура  комнаты-|-14  Р". 
Разрѣн^еніе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мпн. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,9»  Ц.,  послѣ- опыта-|-39,4°  1 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  8400  грі 
»        »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .  8330  » 
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Потеря  въ  вѣсѣ  ,    •      70  грм. 

За  время  опыта  выдѣдила:  мочіі   863  » 

<      «  »  >       кала  —  > 

5      ,  »  »       водяныхъ  паровъ    .    .  150,394  » 

,      >  5  »       углекислоты   .    .    .    .  1(30,184  » 

»      >  »     поглотила  кислорода   143,578  » 


Опытъ  Л»  50.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голаданія. 

Передъ  посадкой  въ  аипаратъ  собакѣ  введено  въ  желудокъ 
1170  граммъ  воды  1;»  + 16»  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  5  час.  55  мин.  веч.  5  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  4  часа  15  мин.  6  октября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  20  минутъ. 
Температура  комнаты  -)- 13°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта4-39,0''  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,2''  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .  7930  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленін  изъ  аппарата  .  7930  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  1011  » 

»  »  >        кала  ........    —  5 

2>  »  »        водяныхъ  паровъ  .  .    146,363  » 

»  >  »        углекислоты    ....    159,817  > 

>  >       поглотила  кислорода   147,180  » 

Опытъ  Л°  51.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  6  час.  30  мин.  15  октября. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  желудокъ  зондъ. 

1-  ый  перерывъ  отъ  12  час.  30  мин.  до  12  час.  40  мин.  ночи. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

2-  ой  перерывъ  отъ  9  час.  10  мин.  до  9  час.  15  мин.  утра. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  50  мин.  16  октября. 
(Ъытъ  продолжался  22  часа  5  мин. 
Температура  компаты-|-15''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,1'»  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,2'' Д. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .     8520  грам. 
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Вѣсъ  собки  тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .     8360  грм. 

Потеря  въ  вѣсѣ   1(30  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлила 

»  »  »       мочи:  внѣ  аппарта    .    .  не  было  » 

»  >  »  »     въ  аппаратѣ  .    .      —  » 

»  »  »        кала  внѣ  аппарата  .    .      —  » 

»  »  »  >     въ  аппаратѣ    .    .       —  > 

»  »  »        водяныхъ  паровъ    .    .  146,908  » 

>  »  »         углекислоты    ....  151.359  > 

»  »  »         поглотила  кислорода    .  138,267  » 


Опытъ  И?  53-  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Начало  опыта  въ  7  часовъ  10  мин.  веч.  16  октября. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  желудокъ  зондъ. 

1-  ый  перерывъ  отъ  12-ти  час.  30  мин.  до  12  ч.  35  мин.  ночи. 
Ообакѣ  введенъ  зондъ. 

2-  й  перерывъ  отъ  8  час.  20  мин.  до  8  час.  25  мин.  утра. 
Собакѣ  введенъ  зондъ. 

Конецъ  опыта  въ  4  час.  15  мин.  веч.  17  октября. 
Опытъ  продолжался  20  час.  55  минутъ. 
Температура  комнаты-4-15°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тш. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта-[-39,1  Ц.,  послѣ  опыта-]-39,3'  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣш;еніемъ  въ  аппаратъ     .    .  8120  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата   .    .  7990  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  130  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 


>  »  »  мочи:  внѣ  аппарата  .  .  не  было  > 
»  »  »  »  въ  аппаратѣ.  .  .  —  > 
»  »  »  кала:  внѣ  аппарата  .  .  —  > 
»  »  »  »  въ  аппііратѣ ...  —  » 
»  »  »  водяныхъ  паровъ  .    .    .  137,035  > 

>  »  »      углекпсдоты   134,243  » 

»  »  »  поглотила  кислорода   .    .  141,278  > 


Опытъ  Ж'  53.  Собака  УІ — молодой  кобель,  зубы  всѣ — цѣльные, 
бѣлые. 

1-я  сутки  голоданія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  часа  50  мин.  веч.  19  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  веч.  20  окнтября. 
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Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  10  мин. 
Температура  комнаты -)- 16°  Р. 
Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 14.  гага. 

Аппаратъ  вентплировадся  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  4-38,8°  Ц.,  послѣ  опыта  -|-  38,5°  Ц 


Вѣсъ  собаки  передъ  поиѣщеніемъ  въ  ацпаратъ.  7800  грм. 

»          тотчасъ  по  удадеиіи  изъ  аппарата,  7700  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   100  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  ......  не  было  » 

»         >            >         кала   —  » 

»          »            »         водяныхъ  паровъ    .  94,687  > 

»          »            »         углекислоты  .    .    .  144,957  > 

>          »     поглотила  кислорода   1 39,644  » 


Опъгтъ  М  54.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  гододанія. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  о  час.  50  мин.  веч.  20  октября. 
Вынута  нзъ  апарата  въ  5  час.  40  мин.  21  октября. 
Пробыла  въ  аппарахѣ  23  часа  50  мин. 
Температура  комнаты  -|-  16°?. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилиривался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,6°  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,3°  Д. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  7450  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  7350  > 


Потеря  въ  вѣсѣ   100  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   не  было  » 

•  "         »            »        кала .......  —  » 

*  »  >  »  водяныхъ  паровъ  .  .  96,734  > 
'  »  з>  углекислоты  ....  152,107  > 
»          »      поглотила  кислорода   148,841  > 


Опытъ  М  55.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  желудокъ 
750  граммъ  воды 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  ч.  55  м.  веч.  26  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  веч.  27  октября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  22  часа  5  мин. 
Температура  комнаты  -(-  16°  Р. 
Разрѣжѳніѳ  въ  аппаратѣ  — 14  гага. 

Аипа.ратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
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Температура  собаки  до  опыта-(-38,5о  Ц.,  послѣ  опыта+ЗвД"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    7820  гры. 
т>         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    7760  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   60  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочп   712  > 

»       »          »             >        кала   —  > 

»       »          »             »        водяныхъ  паровъ .    .  98,943  » 

»       »          »             »        углекислоты.    .    .    .  140,138  > 

»       »         »      поглотила  кислорода   141,081  » 


Опытъ  М  56.  Собака  та-же. 
2-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  жедудокъ  ИЗО 
граммъ  воды  І-^-І-ЗО"  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  6  час.  30  м,  веч.  27  октября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  3  часа  45  мин.  попол.  28  октября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  15  мин. 
Температура  комнаты -}- 16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  —  14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  лптр.  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-(-39,5°  Ц.,  послѣ  опыта-^-ЗЭзб"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  7480  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  7550  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   70  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   964  » 

»       »          о             »        кала   —  » 

»       »         »            »        водяныхъ  паровъ  .  104,121  » 

»       »          »                     углекислоты  ....  143,091  » 

»       »          »      поглотила  кислорода   151,212  » 


Опытъ  Л  57.  Собака  та-же. 
1-ыя  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратъ  собакѣ  введенъ  въ  желудокъ 
1110  граммъ  воды  1;  -\-  21"  Ц. 

Посажена   въ  аппаратъ  въ  б  час.  50  мин.  веч.  11  ноября. 
Вынута  изъ  аппарата  въ  5  час.  50  мин.  12  ноября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  23  часа. 
Температура  комнаты-)-!  6°  Р. 
Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-}-38,8°  Ц.,  послѣ  опыта  +  38,6"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  тшѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  7770  гри. 

5         3      тотчасъ  по  удаденіи  изъ  аппарата.  7640  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   130  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   1070  » 

»      >          »           »        кала   не  было  > 

3      »          >            »        водяныхъ  паровъ   .  174,114  » 

3      >          5            »        углекислоты  .    .    .  160,885  > 

3      »          »      поглотила  кислорода  ....  164,999  > 


Опытъ  Л  58.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  голоданія. 

Передъ  посадкой  въ  аппаратѣ  собакѣ  введено  въ  желудокъ  1310 
граммъ  воды  1''-{-20  Ц. 

Посажена  въ  аппаратъ  въ  8  час.  40  ыин.  12  ноября. 
Вынута  нзъ  аппарата  въ  6  час.  30  мин.  13  ноября. 
Пробыла  въ  аппаратѣ  21  часъ  50  ыин. 
Температура  комнаты  -(-  16"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  гат. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-  38,8°  Д.,  послѣ  опыта  -|-  38,6"  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  поыѣщеніемъ  въ  аппаратѣ   .  7450  грм. 

3       >       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  апарата    .  7350  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  100  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи   1280  » 

5      »  3  »        кала   —  » 

>  »  »  »        водяныхъ  паровъ .    .    134,936  » 

>  »  »  »  углекислоты.  .  .  .  143,524  » 
»      »          »      поглотила  кислорода                     148,460  » 


Опытъ  Л  59.  Собака  та-же. 
1-я  сутки  голоданія. 

Передъ  олытомъ  введено  630  граммъ  воды-|-20'^ .  Ц. 
Начало  опыта  въ  6  час.  55  мин.  веч.  22-го  ноября. 

1-  ый  перерывъ — отъ  12  часа  55  мин.  до  1  час.  5  мин.  ночи. 
Введено  воды  600  граммъ-}-20»  Ц. 

2-  ой  перерывъ — отъ  8  час.  35  мин.  до  8  час.  45  мин. 
Введено  воды  400  граммъ+20''  Ц. 

Всего  введено  воды  1600  граимъ-|-200  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  5  час,  55  мин.  23-го  ноября. 
Опытъ  продолжался  23  часа. 

Температура  комнаты+іб"  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  гат. 
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Аппаратъ  вентилироваяся  со  скоростью  8  литр,  въ  шин 
Температура  собаки  до  опыта  +  38,5"  Ц.,послѣ  опыта +^38,5^  Ц 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  ^"'^'^ 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  иза  аппарата 

Потеря  въ  вѣсѣ  

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

»  ,  »        мочи:  внѣ  аппарата. 


8090 
7980 
ПО 


грм. 


» 
» 
» 
» 
» 


» 
» 
» 
» 


»  »     въ    аппратѣ  . 

»  кала:  внѣ  аппарата  . 

»  »    въ  аппаратѣ  . 

»  водяыыхъ  паровъ.  . 

»  углекислоты 

»  поглотила  кислорода. 


1552 


179,972 
176,656 
168,628 


» 
» 
» 


Опытъ  М  60.  Собака  та-же. 
2-я  сутки  солоданія. 

Передъ  опытомъ  введено  600  граммъ  воды  І"-}-!^'' 
Начало  опыта  въ  7  час.  15  мин.  веч.  23  ноября. 

1-  ый  перерывъ— отъ  12  час.  5  мин.  до  12  чач.  15  мин.  ночп. 
Введено  воды  600  грм.+гО"  Ц. 

2-  й  перерывъ  отъ  8  ч.  55  ш.  9  ч.  5  м.  утра. 
Введено  воды  400  граммъ  4-20"  Ц. 

Всего  введено  воды  1600  х"раммъ+  20°  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  6  час.  40  мин.  веч.  24  ноября. 
Опытъ  продолжался  23  часа. 
Температура  комнаты  -\-  16°  Р.^ 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литръ  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -[-39,3°  Ц.,  послѣ  опыта +38,5о  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    .  ,7700  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата 

Прибыль  въ  вѣсѣ   

За  время  опыта  собака  выдѣдила: 

мочи:  внѣ  аппарата. 

»     въ  аппаратѣ 
кала:  внѣ  аппарата 


» 
» 


» 
» 

» 
> 


» 
■» 


»     въ  аппаратѣ 
водяныхъ  паровъ. 
углекислоты 
поглотила  кислорода 


.7700 
7810 
НО 


1311 


178,843  » 
164,273  » 
159,116  > 


Б. 


Опыты  надъ  нормальными  собаками. 


Опытъ  61.  Собака  VII — молодая  сука  (ежедневно  въ  5  часу 
подучала  вдоволь  смѣшанную  пищу,  которая  состояла  изъ  хлѣба, 
мяса,  супа  и  остатковъ  отъ  кухнп;  до  корыленія  собака  взвѣши- 
валась, 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  (?)  граммъ. 

Начало  опыта  въ  б  час.  35  мин.  веч.  10  декабря. 

Конецъ  опыта  въ  3  часа  55  мпн.  пополудни  11  декабря. 

Опытъ  продолжался  21  часъ  20  мин. 

Температура  комнаты  -|-14''  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 14  шт. 

Аппаратъ  вентпллпровался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-|-38,6°  Ц.,  послѣ  опыта+ЗВ,?"  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .  6257  грм. 
»        »      тотчасъ  по  удаленіи  пзъ  аппарата  .  5767  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   490  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  315  -> 

»  »  >        кала  61,7  » 

»  »  3  водяныхъ  паровъ  .  .  96,744  » 
»  >  »  углекислоты  ....  143,353  » 
»  >       поглотила  кислорода   126,797  » 

Опытъ  М  62.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5767  грамыъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  вечера  введено  воды  600  граммъ 
г«+160Ц. 

Начало  опыта  въ  7  час.  35  мпн.  веч,  11  декабря, 
Конецъ  опыта  въ  3  час.  55  мин.  пополудни  12  декабря. 
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Опытъ  продолжался  20  час.  20  минутъ. 
Температура  компаты-|-14''Р. 
Разрѣженіевъ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта  -|-38,6''  Ц,,  послѣ  опыта  +38,8"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  6465  грм. 
»         »    тотчасъ  по  удаленіи  пзъ  аппарата   .    .  5796  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  669  > 

За  время  опыта  выдѣлила:    мочи   570  > 

5,       »         »  »  кала    » 

,       »        »  »  водяныхъ  паровъ.    .     90,944  > 

углекислоты    .    .    .    133,200  > 
поглотила  кислорода    .    .    .    .   125,144  » 


>  »  »  » 
»       »  » 


Опытъ  Л  63.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5796  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  вечера  введено   воды  590  граммъ 
Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  35  мин.  12  декабря, 

Конецъ  опыта  въ  3  часа  55  мпн.  пополудни  13  декабря. 

Опытъ  продолжался  21  часъ  20  мин. 

Температура  комнаты  + 15"  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Температура  собаки  до  опыта  +  39,0°  Д.,  послѣ  опыта  +  38,»6  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  6659,5  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата.  5691,0  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  96^'^  * 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  ооо 

»      »        ^  к  кала   

,      ,  »        водяныхъ  паровъ  .    .      91,865  » 

„         »  ,         углекислоты  ....    128,678  » 

>      »        »      поглотила  кислорода   120,043  > 

Опытъ  М  64.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5691  граммъ. 
Начало  опыта  въ  7  часовъ  55  мин.  веч.  13  декабря. 
■     Конецъ  опыта  въ  3  часа  55  мин.  пополудни  14  декабря. 
Опытъ  продоля{ался  20  часовъ. 
Температура  комнаты +-16"  Р. 
Разрѣжепіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мпн. 
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Температура  собаки  до  опыта-|-38,7°  Ц.,  послѣ  опыта-(-38,6  Ц». 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніеіяъ  въ  апііаратъ  .    5998  грм. 
>         >      тотчасъ  по  удаленіп  пзъ  аппар.     .    5746  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   252  » 

За  время  опыта  выдѣдила:  мочп   162  » 

»      >          »           »        кала   — 

>      »          »           >        водяныхъ  паровъ  .    .  78,870  » 

»      »          »           >        углекислоты  ....  122,263  > 

»      >          >      поглотила  кислорода    ....  111,133  > 


Опытъ  ^^?  65.  Собака  та-же.  Съ  этого  числа  собака  ежедневно, 
въ  5  часу  по  полудни,  получала  230  граммъ  овсяной  каши  (100 
граымъ  овсяной  крупы-(-300  граммъ  молока)  и  100  граммъ  чистаго 
молока;  до  кормленія  собака  взвѣшивалась. 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5900  граммъ. 

Начало  опыта  въ  7  час.  30  мин.  веч.  21  декабря. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  22  декабря. 

Опытъ  продолжался  20  часовъ  30  минутъ. 

Температура  комнаты-|-14''  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Показаніѳ  гигрометра  45. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-16''  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|- 38,5",  послѣ  опыта-|-38,8°  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  посадкой  въ  аппаратъ.    .    .    .  6237  грм. 

»        »    тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .    .  5874  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   363  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлпла:  мочи   206  > 

»            »         >            »         кала   40  > 


»  »        >  »         водяныхъ  паровъ.    89,315  » 

>'  >         »  >         углекислоты    .    .  142,196  > 

"  »        »       поглотила  кислорода  .    .    .  114,511  » 

Опытъ  М  66.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5874  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  часовъ  введено  840  граммъ  воды  1;''-|-18''  Ц. 

Начало  опыта  въ  7  час.  5  мин.  веч,  22  декабря. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  попслудни  23  декабря. 

Опытъ  продолжался  20  час.  55  минутъ. 

Температура  комнаты-|-16°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Показаніе  гигрометра  65. 
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Температура  въ  аппаратѣ-}-!?''  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта -)-38,0°;Ц.,  послѣ  опыта-)-39,2'*  Ц. 

Вѣсъ  собакп  передъ  помѣщепіемъ  въ  аппаратъ.    .  6998  грм. 
>         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата    .  5856  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  1142  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлпла:  мочи   1000  > 

»         »        »  »        кала  —  > 

*  »         »  »        водяныхъ  паровъ.  103,767  » 

»  »         »  »         углекислотЬі.    .    .  150,717  > 

>  *         »     поглотила  кислорода    .    .    .  116,484  > 


Опытъ  М  67.  Собака  та-же.  Еормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормлеііія  5856  граямъ. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час,  веч.  введено  400  грамиъ  воды  1,''-}-18о  Ц. 
Начало  опыта  въ  8  час.  35  мин.  веч.  23  декабря. 

1-  ый  перерывъ  отъ  2  час.  30  мин.  до  2  час.  35  мин.  ночи. 
Введено  воды  400  граммъ  1;"-)-18°  Ц. 

2-  ой  перерывъ  отъ  9  час.  30  мин.  до  9  час.  40  мин.  утра. 
Введено  воды  390  граммъ  1;''-)-18''  Ц. 

Всего  введено  воды  1190  граммъ  1;0-|-18''  Ц. 

Конедъ  опыта  въ  4  часа  10  мин.  пополудни  24  декабря. 

Опытъ  продолжался  19  час.  20  минутъ. 

Температура  комнаты-}-15°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12. 

Показаніе  гигрометра  55. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-16°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр.,  въ  минуту. 

Температура  собаки  до  опыта-|-39,0°  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,2"  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ   .  6312  грам. 
»        »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппаратѣ  .  5873 

Потеря  въ  вѣсѣ  439  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

»  »  »       мочи:  внѣ  аппарата    .    .     —  > 

»  >  »         »      въ  аппаратѣ.    .    .  1061  > 

»  •»  »       кала:  внѣ  аппарата  .    .     32  > 

>  »  5  »     въ  аппаратѣ.    .    .      —  > 

»  »  »        водяныхъ  паровъ .    .     .    106,850  » 

»  »  »         углекислоты   129,379  » 

»  >  »        поглотпла  кислорода.    .    100,229  > 
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Опытъ       68.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кордіденія  5872  грамма. 

Передъ  опытомъ  въ  7  ч.  веч.  введено  600  грм.  воды  іО-(-39"Ц. 

Начало  опыта  въ  7  час.  10  мин.  веч.  24  декабря. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  25  декабря. 

Опытъ  продолжался  20  час.  50  минутъ. 

Температура  комнаты -|- 17"Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ  — 12  тт. 

Показаніе  гигрометра  58. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-18''Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-)-39,2''  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,7°  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніеыъ  въ  аппаратъ   .   6780  грм. 
»        »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата   .  5997  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   783  > 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  651  > 

»     5         >  »        кала  —  » 

з>  >  »  »  водяныхъ  паровъ.  .  .  100,965  » 
»  »  »  »  углекислоты  ....  139,011  » 
»     »         »    поглотила  кислорода   107,976  » 

Опытъ      69.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5816  грамиъ. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  45  мин.  вечера  введено  396  граммъ 
воды  1;0-|-17°Ц. 

Начало  опыта  въ  7  час.  45  мин.  веч.  30  декабря. 

1-  ый  перерывъ — отъ  1  часа  до  1  часа  10  мин.  ночи. 
Введено  воды  392  грамыа-|-17''  Ц. 

2-  ой  перерывъ — отъ.8  час.  5  мин.  до  8  час.  15  мин.  утра. 
Введено  воды  388  грамлъ-}-17°  Ц. 

Всего  введено  воды  1176  граммъ-}-!?"  Ц. 

Конецъ  опыта  въ  3  часа  55  мин.  пополудни  31  декабря. 

Опытъ  продолжался  19  час.  50  минутъ. 

Температура  комнаты-[-15*'  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  шт. 

Показаніе  гигрометра  70. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-16°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  м. 

Температура  собаки   до  опыта  -}-38,9"  Д.,  послѣ  [-38,6  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщепіемъ  6132  грм. 


Потеря  въ  вѣоѣ 


> 


тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата 


5898 
234 


с 


—  те- 


за время  опыта  собака  выдѣдила:  мочи  внѣ  аппарата  —  грм. 

»  »  »            »        въ  аппаратѣ   1285  > 

>  >  »  »  кала:  внѣ  аппарата  .  .  —  > 
»  »  »  >                 въ  аппаратѣ   .   .  5  > 

>  »  >  »  водянныхъ  паровъ   .  .  95,255  > 

>  >  »             >        углекислоты   131,795  > 

»  ^>  »      поглотила  кислорода   108,050  > 


Опытъ  Ж;  70.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 

Вѣоъ  собаки  до  кормленія  5830  граимъ. 

Начало  опыта  въ  7  час.  40  мин.  веч.  4  января  1889  г. 

Конедъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  5  января. 

Опытъ  продолжался  20  час.  20  мин. 

Температура  комнаты-|-14''  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Показаніе  гигрометра  60. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-14°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-(-39,1"Ц.,  послѣ-{-38,6°Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  6171  грм. 
»         »       тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата   .  5940  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  231  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи    ....    130  > 
»  »  »  »        кала    ....  — 

»  »  3  -у       водяныхъ  паровъ     74,527  > 

»  »  «  »        углекислоты.    .    135,911  > 

»  >  »      поглотила  кислорода.    .    .    109,438  > 


Опытъ  М  71.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5930  граимъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  40  мин.  вечера  введено  623  грамма 
воды  1;<'+22'>  Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  40  мин.  веч.  25  января. 

1-  іі  перерывъ — отъ  1  часа  15  мпн.  до  1  ч.  30  мпн.  ночп. 
Введено  воды  641  граммъ-|-22"  Ц. 

2-  й  перерывъ— отъ  8  час.  25  мпн.  до  8  час.  40  мпн.  утра. 
Введено  воды  766  граммъ-)-22"  Ц. 

Всего  введено  воды  2030  граммъ-|-22''  Ц. 
Конедъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  26  января. 
Опытъ  прпдоляаілся  20  час.  50  мпнутъ. 
Температура  комнаты -|- 16°Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ— 12  гат. 
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Температура  въ  аппаратѣ-}-!?*' Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,8°  Д.,  послѣ  (-38,8°  Ц. 


Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеміемъ  въ  аппаратъ  .  6325  грам, 

,         »      тотчасъ  по  удаленіп  оттуда    ,    .  .  6035  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   290  » 

За  время  опыта  собака  выдѣдила: 

»           >>          »      мочи  впѣ  аппарата   .  .  82  » 

»           ^          !         »     въ  аппаратѣ.    .  .  2131  » 

!•          '      кала:  внѣ  аппарата   .  .  —  » 

V                      >'       »      въ  аппаратѣ.    .  .  —  » 

»           >          -     водяныхъ  паровъ  .    .  .  92,464  » 

»           »          >'      углекислоты  138,114  » 

»           >          »      поглотила  кислорода  .  .  123,578  > 


Опытъ  М  72.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ  же  *). 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5930  граммъ. 
Начало  опыта  въ  б  час.  40  мин.  вечера  26  января. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  вечера  27  января. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  20  минутъ. 
Температура  комнаты-}-16''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 
Температура  въ  аппаратѣ-|-17°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  6405  грм. 
»       »         тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата   .  6100  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   305  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи  ....  187  » 

»      »          »         »            »        кала    ...  —  » 

»      »          >         т            »        водян.  паровъ.  86,698  > 

>'      >          »         »            »        углекислоты  .  139,668  » 

»      »          >         »      поглотила  кислорода  .    .  108,366  > 


Опытъ  Л»  73.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормлепія  5984  грамма. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  10  м.  в.  введено  860  граммъ  воды 

10+16»  Ц. 

Начало  опыта  въ  7  час.  10  мин.  веч.  2  февраля. 

1-ый  перерывъ  отъ  1  часа  35  мин.  до  2  час.  5  мин.  ночи. 

Введено  воды  668  граммъ-^-К)"  Ц. 


')  По  недосмотру  получила  50  граммъ  молока  больше  положенной  порціи. 

6* 


—  80  — 


2-й  перерывъ — отъ  9  час.  до  9  час.  20  мин.  утра. 
Введено  воды  615  граммъ-(-16'  Ц. 
Всего  введено  воды  2143  грамма-|-16°  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  3  февраля. 
Опытъ  продолжался  20  часовъ  50  минутъ. 
Температура  комнаты^-іб"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-}-38,6°  Ц.,послѣ  опыта-|-38,6''  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  6389  гры. 
»         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.  .  6020  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  ,.369  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

мочи:  внѣ  аппарата.    181  » 
»      »  »  »  »     въ  аппаратѣ  .  2215  > 

»      »  »  »  кала:  внѣ  аппарата.  — 

>      :>  »  »  »     въ  аппаратѣ  .     38  *)  > 

»      »  »  »  водяныхъ  паровъ    .      93,594  » 

»      »  »  »  углекислоты    .    .    .   141,519  » 

»      »  »         поглотила  кислорода  ....    119,113  > 


Опытъ  Л?  74.  Собака  та-же.  Кориъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5965  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  веч.  введено  885  граымъ  воды  ^''-(-ЗЭ'' Ц. 

Начало  опыта  въ  7  часовъ  вечера  3  февраля. 

Конецъ  опыта  4  часа  15  мин.  пополудни  4  февраля. 

Опытъ  продолжался  21  часъ. 

Температура  комнаты+17°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тш. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта +  38,9"  Д.,  послѣ  опыта  +  38,8«  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніеиъ  въ  аппаратъ.    .  6344  грм. 
„       у       тотчасъ  по  удаленіи  лзъ  аппарата.    .  6159  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  185  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи    ....    969  > 

,        »  >        кала   —  * 

3         »  >         водяныхъ  паровъ    .    .    .    82,139  » 

,         »  >        углекислоты   135,392  » 

,  «         поглотила  кислорода   .    .  106,531  > 


*)  Къ  плотному  калу  было  еще  примѣшано  небольшое  количество  полужид- 
кихъ  рвотиыхъ  массъ. 
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Опытъ  М  75.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  5972  грамма. 
Начало  опыта  въ  7  часовъ  веч.  4  феврада. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  10  мин.  5  февраля. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  10  минутъ. 
Температура  комнаты-}-]  6°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта4-38,9°  Ц.,  посдѣ  опыта-4-38,5"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  6362  грм. 
>         »     тотчасъ  по  удаленіп  изъ  аппарата.  .  6139  > 


Потеря  въ  вѣсѣ   223  » 

За  время  опыта  выдѣлила:  мочи  '  .    .  106  » 

>      »          »            »        кала   8  » 

»      >          »  >        водяныхъ  паровъ  .    .  83,572  » 

»      >          >  >        углекислоты  .    ,    .    .  131,523  » 

»      »          »       поглотила  кислорода   106,095  » 


Опытъ  №76.  Собака  IV,  та-же,  чтовъопытахъ  №  25 — 46.  Еже- 
дневно въ  5  часу  пополудни  получала  450  грам. 
овсяной  каши  (=150  грам.  овсяной  крупы  350 
грам.  молока)  и  150  граммъ  чистаго  молока). 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6702  грамма. 

Начано  опыта  въ  6  час.  40  мин.  веч.  14  января. 

Конейъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  15  января. 

Опытъ  продолжался  2і  часъ  20  мипутъ. 

Температура  комнаты-|-15°  Р. 

Разрѣжеиіе  въ  аппаратѣ — 10  тт. 

Показаніе  гигрометра  68. 

Температура  въ  аппаратѣ-|-16. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта-(-39,3''  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,4°  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  7233  грм. 
»        >      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата    .  7049  » 

Потеря  въ  вѣсѣ  184  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи  —  > 

»         »         »  »        кала  —  » 

»         »         »  >        водяныхъ  паровъ.    138,264  > 

>  »         >  »        углекислоты   .    .    203,619  > 

>  >         »       поглотила  кислорода  .    .    .    157,883  > 
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Опытъ  М  77.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣеъ  собаки  до  кормленія  6746  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  30  мин.  веч.  введено  422  грамма 
воды  ѣ»+16°  Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  30  мин.  веч.  15  января. 

1-  ый  перерывъ — отъ  1  часа  30  мин.  до  1  часа  45  мин.  ночи. 
Введено  воды  450  граммъ-|-16''  Ц. 

2-  ой  перерывъ — отъ  8  час.  30  мин.  до  8  час.  45  мин.  утра. 
Введено  воды  430  граммъ-|-16°  Ц. 

Всего  введено  воды  1302  грамма-[-16°  Ц. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  16  января. 

Опытъ  продолжался  21  часъ. 

Температура  комнаты-|-15''  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Показаніе  гигрометра  75. 

Температура  въ  аппаратѣ-}-16°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литровъ  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта+39,1°  Ц.,  послѣ  опыта+38,6<'  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  7267  грм. 


»        »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата 

Потеря  въ  вѣсѣ   

За  время  опыта  собака  выдѣлила; 


> 

» 
» 

> 


» 

» 

» 
» 


»  мочи:  внѣ  аппарата 

»  >     въ  аппаратѣ  . 

»  кала:  внѣ  аппарата. 

»  »     въ  аппаратѣ  . 

»  водяныхъ  паровъ.  . 

»  углекислоты  .... 

»  поглотила  кислорода 


7036 
231 


1380 


149,392  > 
207,722  » 
204,114  » 


Опытъ  М  78.  Собака  та-жѳ.  Кормъ  тотъ-жѳ. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6710  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  10  мин.  веч.  введено  800  граммъ 
воды  ѣ^-^-Іб»  Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  10  мин.  веч.  16  января. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  17  января. 
Опытъ  продолжался  21  часъ  50  минутъ. 
Температура  комнаты-4-14'' 
Разрѣжѳніѳ  въ  аппаратѣ — 12  тга. 
Показаніе  гигрометра  68. 
Температура  въ  аппаратѣ+15''  Р. 
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Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-І-39,2*  Ц.,  послѣ  опыта-|-38,8<'  Ц 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    .  7205  грм 
»        »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата    .  6946  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   259  » 

За  время  опыта  собака  выдѣдида:  мочи   944  » 

>  »  >  »  Када  ІО(ползжіідкаго) 

»         »         »  »        водяныхъ  паровъ.  156,458  > 

»        >         »  >        углекислоты  .    .  205,869  » 

>  »         »      поглотила  кислорода  .    .    .  167,327  » 


Опытъ  ^^  79.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6690  граммъ. 
Начало  опыта  въ  7  час.  50  мин.  веч.  17  января. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  18  января. 
Опытъ  продолжался  20  час.  10  минутъ. 
Температура  коинаты-}-15''  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 
Показаніе  гигрометра  65. 
Температура  въ  аппаратѣ-|-16''  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-{-38,8*'  Ц.,  послѣ  опыта-(-38,6"  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .    .  7192  грм. 
>         »     тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    .  7032  > 


Потеря  въ  вѣсѣ   160  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи   —  > 

>  »         »            »       кала   —  > 

>  >  >  »  водяныхъ  паровъ.  124,126  > 
»        »         »            »       углекислоты   .  .  172,291  > 

>  »         »      поглотила  кислорода   .  .  .  136,417  > 


Опытъ  Л?  80.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6692  грамма. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  веч.  введено  892  грамма  воды  І^-І-ЗЭ"  Ц- 

Начало  опыта  въ  7  час.  веч.  18  января. 

Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  19  января. 

Опытъ  продолжался  21  часъ. 

Температура  комнаты-|-16''  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тш. 

Показаніе  гигрометра  68. 

Температура  въ  аппаратѣ-[-17°  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
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Температура  собаки  до  опыта-|-39,3°  Ц.,  посдѣ  опыта+38,5''  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .  .  7256  грм. 
»         »      тотчасъ  по  удадеиіи  изъ  аппарата  .  .  7160  > 

Потеря  въ  вѣсѣ  ....    96 

За  время  опыта  собака  выдѣдида:  мочи   804  > 

»        »        »  ■»       кала   —  * 

»  »       водяныхъ  паровъ.    146,025  > 

»       углекислоты .   .    .    188,360  > 
»      поглотила  кислорода   .    .    .    150,385  > 


Опытъ  М  81.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6784  грамма. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  15  мин.  вечера  введено  794  грамма 

воды  г°Н-22°Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  15  мин.  веч.  21  января. 

1-  й  перерывъ — отъ  2  час,  5  мин.  до  2  час.  35  мин.  ночи. 
Введено  воды  791  граммъ-|-22°  Ц. 

2-  й  перерывъ— отъ  9  час.  5  мин.  до  9  час.  20  мин.  утра. 
Введено  воды  813  граммъ-{-22°  Ц. 

Всего  введено  воды  2398  граммъ-|-22°  Ц. 
Конѳцъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  22  января. 
Опытъ  продолжался  21  часъ. 
Температура  комнаты-{-16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 
Температура  въ  аппаратѣ-|-17"  Р. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 

Температура  собаки  до  опыта+39,2°  Д.,  послѣ  опыта  38Л°  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.  .      7277  грам. 
,         >      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .     6800  > 

Потеря  въ  вѣсѣ   ^'"^  * 

За  время  опыта  собака  выдѣлила: 

5  »  »      мочи  и  кала  (подужидкаго) 

внѣ  аппарата   383  > 

,  ,  »      мочп  въ  аппаратѣ  .    .    .      2251  > 

,  >  I.      кала  полужидкаго  въ  ап- 

48  > 

паратѣ 

,  >  »      в(ідяпыхъ  паровъ   .    .    .  153,092  » 

,  »  »      углекислоты   194,354  » 

,  ,  >      поглотила  кислорода  .    .  154,446  > 

Собака  до  спхъ  поръ  всегда  спокойно  сндѣвшая  въ  аппаратѣ  п 
никогда  не  позволявшая  себѣ  мочиться  во  время  опыта,  па  этотъ 
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разъ,  вѣроятно  вслѣдствіѳ  сильныхъ  позывовъ  на  испражненіе,  была 
безпокойна  п,  пытаясь  освободиться,  разбила  гигрометръ. 

Опытъ  М  82.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  кормденія  6736  граимъ. 

Передъ  опытомъ  въ  6  час.  5  мин.  вечера  введено  947  граммъ 
воды  Р  39»  Ц. 

Начало  опыта  въ  6  час.  5  мин.  веч.  22  января. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  15  мин.  пополудни  23  января. 
Опытъ  продолжался  22  часа  10  мин. 
Температура  комнатыЦ-Хб"  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-38,9°  Ц.,  послѣ  опыта-|-39,0''  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .  7251  грам. 
»         ■»      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата  .  7064  » 


Потеря  въ  вѣсѣ   187  > 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи   941  > 

;>  >         »  »  кала  

»            :>         »            »        водяныхъ  паровъ  155,071  » 

»            »         >            »        углекислоты  .    .  214,641  > 

»            »         »      поглотила  кислорода.    .    .  176,712  » 


Опытъ  М  83'  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6854  грамма. 
Начало  опыта  въ  7  час.  веч.  29  января. 
Копецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  30  января. 
Опытъ  продолжался  21  часъ. 
Температура  комнаты-}-15°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 16  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,0°  Ц.,  послѣ  опыта -{- 38,4  Ц- 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ.    7344  грм. 
>         »      тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.    7176  > 


Потеря  въ  вѣсѣ   168  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлида:  мочп.         .          —  » 

»        »          »            кала.    .....          —  » 

>  >           >             водяныхъ  паровъ  .  118,368  » 

>  »  »  углекислоты  .  .  .  184,091  > 
•>         ■           »         поглотила  кислорода  .  134,459  > 
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Опытъ  М  84.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же, 
Въсъ  собаки  до  кормденія  6896  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  веч.  введено  воды  І088  грм.  Н-18°  Ц- 

Начало  опыта  въ  7  час.  веч.  30  января. 

Еонецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  31  января. 

Опытъ  продолжался  21  часъ. 

Температура  комнаты-|-16°  Р. 

Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин. 
Температура  собаки  до  опыта-|-39,3  Ц.,  поелѣ  опыта  4- 39,3  Ц. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ  .     7425  грм. 
Вѣсъ  собаки  тотчасъ  по  удаленіи  изъ  аппарата.     7405  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   20  ^ 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи  ....      944  ' 

»         »  »         кала   * 

,         »  »         водяныхъ  паровъ     .  .    140,827  > 

,         »  »  •       углекислоты  193,215  > 

^         »  »    поглотила  кислорода  .  .  .    170,042  ^ 

Опытъ  М  85.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 
Вѣсъ  собаки  до  крмленія  6900  граммъ. 

Передъ  опытомъ  въ  7  час.  веч.  введено  800  граммъ  воды  ^«+22  Ц. 
Начало  опыта  въ  7  час.  5  м.  веч.  31  января. 

1-  й  перерывъ— отъ  1  часа  30  мин.  до  1  часа  45  мин.  ночи. 
Введено  воды  775  граммъ+22''  Ц- 

2-  й  перерывъ— отъ  8  час.  40  мин.  до  9  час.  15  мин.  утра. 
Введено  роды  843  грамма. 

Всего  введено  воды  2418  граммъ4-22''  Ц. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  попополудни  1  февраля. 
Опытъ  продолжалса  20  час.  15  мин. 
Температура  комнаты-|-16'*  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  мин.  ^ 
Температура  собаки  до  опыта+39,і''Ц.,послѣ  опытаН-39,0  Д. 
Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .    7420  грм. 
>,     тотчасъ  по  удаденіи  изъ  аппарата  .  7260 

*  *  ...      160  > 

Потеря  въ  вѣеѣ   

За  время  опыта  собака  выдѣлида:  мочи  и  кала  (жид- 

каго)  внѣ  аппарата   .  478  > 

^        „        ,              мочп  въ  аппаратѣ  .  .  1892  » 

кала  въ  аппаратѣ  .  .  13 


»      »        >  » 
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За  время  опыта  собака  выдѣлпла:  водяныхъ  паровъ  .  143,986  >> 
»      э        »  »  углекислоты    ....  191,539  > 

»      »        »  »   поглотила  кислорода  ....  140,525  » 

Опытъ  Л?  56.  Собака  та-же.  Кормъ  тотъ-же. 

Вѣсъ  собаки  до  кормленія  6872  грамма. 
Начало  опыта  въ  7  час.  веч.  1  февраля. 
Конецъ  опыта  въ  4  часа  пополудни  2  февраля. 
Опытъ  продоляіался  21  часъ. 
Температура  комнаты-}-16°  Р. 
Разрѣженіе  въ  аппаратѣ — 12  тт. 

Аппаратъ  вентилировался  со  скоростью  8  литр,  въ  минуту. 

Температура  собаки  до  опыта-(-39,1''  Ц.,  послѣ  опыта-}-38,9°  Ц. 

Вѣсъ  собаки  передъ  помѣщеніемъ  въ  аппаратъ    .      7424  грм. 
>         »      тотчасъ  по  удаденіи  изъ  аппарата  .      7255  » 

Потеря  въ  вѣсѣ   169  » 

За  время  опыта  собака  выдѣлила:  мочи  ....       —  » 

»       >        »  >  кала   —  » 

»       »         >  »  водяныхъ  паровъ.  129,562  » 

»       »         >  »  углекислоты    .    .  183,801  » 

»       »        >  »     поглотила  кислорода    .    .  144,363  » 


ПОЛОЖЕНІЯ. 


1)  Внутреннее  употребленіе  обильнаго  количества  воды 
вличиваетъ  напряженность  окислительныхъ  нроцессовъ 

тѣлѣ  животнаго. 

2)  Методическое  питье  обыкновенной  воды  можетъ  играть 
цную  роль  въ  терапіи  болѣзней  обмѣна  веществъ. 

8)  При  50  больничныхъ  койкахъ  на  одного  ординатора— 
пчебный  уходъ  за  больными  не  можетъ  считаться  вполнѣ 
))влетворительнымъ . 

4)  ]3ъ  амбулаторіяхъ,  устраиваемыхъ  при  больницахъ, 
■;дъ  по  пріему  больныхъ  долженъ  быть  распредѣляемъ 
^чередно  между  всѣми  больничными  ординаторами,  а  не 
•шагаться  на  особыхъ  амбулаторныхъ  врачей. 

•  5)  Въ  лечебницахъ  для  приходящихъ  должно  признать 
норму  при  2-хъ  часовомъ  пріемѣ  не  больше  20  боль- 
ісъ  на  одного  врача. 

(6)  Распространеніе  въ  нисшихъ  слояхъ  ннселенія  ра- 
иальныхъ  свѣдѣній  о  вскармливаніи  дѣтей  въ  первые 
сода  жизни  значительно  уменьшило  бы  смертность  въ 
иъ  Еозрастѣ. 

7?)  Стрихнинъ  является  хорошимъ  вспомогателышмъ 
«ствомъ  при  леченіи  алкоголизма. 


СПЕКЮТШМ  ѴІТАЕ. 


Исаакъ  Іосифовичъ  Тувимъ,  изъ  мѣщанъ,  іудейскаго 
исповѣданія,  родился  16-го  іюня  1856  года  въ  городѣ 
Кальваріи,  Сувалкской  губерніи.  Среднее  образованіе  по- 
лучилъ  въ  Ковенской  классической  гимназіи.  Въ  1875  году 
поступилъ  въ  Медико-Хирургическую  Академію.  Въ  тече- 
те лѣтняго  семестра  1877  года  состоялъ  студентомъ  Ке- 
нигсбергскаго  Университета.  Лѣтніе  мѣсяцы  1878  по  1881 
годъ,  равно  какъ  и  лѣто  1884  года  проводилъ  въ  Кениг- 
сбергѣ,  гдѣ  слушалъ  лекціи  и  посѣщалъ  клиники  профес- 
соровъ  NаипуI1'а,  ІаГГе,  8сЬгеіЬег'а,  ЗсЬопЬогп'а,  ХасоЬвоп'л 
и  8сЬпеі(1ег  а,  а  также  занимался  въ  тамошнемъ  Медико- 
Физическомъ  институтѣ  гистологіей  и  экспериментально! 
физіологіей  подъ  руководствомъ  проф.  СггііпЬа^епа. 

Въ  1881  г.  окончилъ  курсъ  въ  Императорской  Воен' 
но-Медицинской  академіи  съ  отличіемъ  (сит  ехітіа  1аи(іе) 
Въ  1885  г.  выдержалъ  при  Академіи  экзаменъ  на  степені 
доктора  медицыны.  Съ  19-го  марта  1882  года  по  настоя 
щее  время  состоитъ  ординаторомъ  Городской  Александров 
ской  Вольницы  въ  память  19-го  февраля  1861  года,  а  с 
23-го  ііоля  1886  года  принимаетъ  также  приходящих 
больныхъ  въ  Лечебницѣ  при  означенной  больницѣ.  С 
ноября  1885  года  по  февраль  1889  года — съ  болѣе  ил 
менѣе  продолжительными  перерывами— работалъ  въ  лаб( 
раторіи  проф.  Пашутина. 

Имъ  напечатаны: 

1)  О  физіологическомъ  отношеніи  верхняго  шейнаш 


узла  симпатическаго  нерва  къ  радужной  оболочкѣ  и  го- 
ловнымъ  артеріямъ  (Военно-Медицинскій  журналъ  1882  г. 
и  РПй^ег'з  АгсЫѵ,  1881  г.  Всі.  ХХІУ  р.  115  еіс.) 

2)  Къ  вопросу  о  глазнично-спинномъ  центрѣ,  (РПй^ег  в 
АгсЫѵ  1881  г.  В(і.  ХХІУ  р.  132  еіс.) 

3)  Къ  вопросу  о  вліяніи  впутренняго  употребленія  воды 
на  газообмѣнъ.  Докладъ  3-му  Съѣзду  Общ.  Рус.  Вр.  (Днев- 
никъ  3-го  съѣзда,  стр.  338). 

4)  Настоящая  работа— представленная  имъ  для  соиска- 
нія  степени  доктора  медицины. 


